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“İLK ADIM” GEOMETRİ > YGS Soru Bankası 
Doğruda Açı 











1. o Tümlerinin 8 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bir açının ölçüsünün bütünlerinin ölçüsüne oranı ni 
i 
: olduğuna göre, bu açının tümlerinin ölçüsü kaç de- 
A) 40 B) 55 C) 60 D) 70 E80 | j 
: recedir? 
A) 80 B) 40 Cc) 30 D) 20 E) 10 
i 
: 
: 
2. B Ee (BA/YIDo| i A B AB // EF 
A 509 IDE // BCJ > m(ABE) - 30* 
ray : c<j80 
mM(EDC)  50* ! m(DEF) - 709 
e i D <2 
M(ÂBC) <a i & m(BCD) > 80" 
a : <> 
B & 70» m(GDE) - 
E F 
i 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? z 
E Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 120 B) 130 C) 135 D) 150 E) 160 E 
z A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 120 
3. A B AB //CD A D TAD / (BE 








(ACI açıortay 
Pu 

m(ACD) > 709 
<a 

MADO) za 





Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 55 


TACI açıortay 
m(ÂBE) - 68 


e 
mM(ACB) — 
68” a 





Yukarıdaki verilere göre, (kaç derecedir? 


A) 58 B) 56 C) 52 D) 50 E) 48 


























Doğruda Açı Test-1 
7 E F AB/CD/EF i 10. A z IBA / IDE 
<> : 
4g m(BDÖ) - mpi) ! > m(GDE) — 110 
la, i Pam 
1255 m(ABD) — 1259 m(BCD) — 120* 
: CcY120 
m(FED) a M(ÂBE) - o 
5 v 110 
| DE 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A)105 OoOB)110 oC)115 D)120 E)125 | 
i A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
! 
! 
! 
8. N. N D AD /FC 
vR JAB) — |BGJ 
, —— 
i M(BAĞ) - 70“ 
: pa 
M(ABF) <a 
a 
| 
ni Eg B G 
8 
Rİ e ” Ge 
3 Yukarıdaki verilere göre, m(ABF) — « kaç derece- 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? z dir? 
A) 20 B) 25 c) 30 D) 35 g4 | A)100 OB)110  C)120 D)130 E) 140 
9 A D (AD // (CE i 12. A B F AB //ED 
N <T i 
125 m(DAB) — 1259 i (ACI // IBDI 
> il 
ni m(ÂBÜ) — 135 m(CDE) — 709 
— 1 
m(ECE) -a m(OBE) — 140* 
i pa 
N m(ACD) - a 
Cc E i 
i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? i 
A) 80 B)100 oO(C)110 (D)120  E)140 
A)80 (OB9O0  C)100 D)105 120 ! 
(1E 2-B 3-C BE 5-E 6-B 7-B B-A 8-C 10-E 11E 12c| 








Doğruda Açı 





ra 





1 A B TAB // ICP / TEF 
140” (ECI açıortay 
Pe 
G D m(EAB) — 140 
Pm 
Xx m(ECD) —x 
E F 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)165 OoOB)160 oOC)155 D)150  E)145 
2 A B (ABY/IDE 
Pam 
100* m(EDÜ) — 20" 
E D m(GAB) — 100* 
20" BAŞ 
m(ACb) <a 
a 
G 


Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? 


A) 40 


B) 50 


C) 60 D) 65 E) 70 








AB / EF / DG, m(GED) - mBEh) 
m(EGE) — 609, MED) - 130, mABE) -a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)120 (oOB)125 OoOC)1s0 oD)135 oOE)140 





“İLK ADIM” GEOMETRİ > YGS Soru Bankası 


IUYINAYA MH 

















Test-2 —, 
e 0 4 
— - ş ozi 
FHJLK 
m(GEK) > 30* 
m(GBİ) — 1409 
m(BCĞ) <a 





Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 











A) 60 B) 70 Cc) 90 D) 100 E) 110 
(AD / (CE 
(BCI 1 (CE 
Pa 
M(ABO) - 15” 
Pa 
M(DAB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) 55 B) 60 C) 75 D) 80 E) 85 
A B 
<< —> 
a 
G 
F 
1309 
< > 
C D E 
AB/CE, JAFJ L(BCJ, (DGI L JBCI 
m(GDE) — 130, m(BAR) <a 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 











Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D)30 O E|35 














Yukarıdaki verilere göre, o& kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 70 D)75 E) 80 


Doğruda Açı Test -2 
7. o Toplamları 1009 olan komşu iki açının açıortayları (|: 10. D G DC // EB 
s .. .. ö. : < > 
arasındaki açının ölçüsü k dir? ; p X 
ç çüsü kaç derecedir? 70 m(EAD) — m(DAĞ) 
i Pa e 
A) 20 B) 25 C) 40 D) 50 60 |! MACD) - mACB) 
m(ADE) — 70“ 
: p” KB 
i E A B M(ABC) <a 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
İ A) 130 B)120 oOC)110 D) 105 E) 100 
: 
! 
8 A B AB LDE NM 7 IBA / IDEJ 
30” Kayi ğ i 
m(ABC) 30 (CDİ / (EF 
Pm : 
e (İP mebb)-10 m(ABÜ) - 80* 
Pa , 
c M(CDE) <a m(BCD) — 40” 
i Pm 
" M(DEF) — 
E pi 
8 
< 
z 
3 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? > e - 
z Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 g8 | 
) ) )1e. ) ) A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 75 E) 80 
! 
g. A (AC // (DE il 412 K Si KA // EF 
a ! Si > > ağ 
BO: m(EDB) — 110“ : m(KAG) — m(CAB) 
Ea : pa 
ç MCAB)-80 ! mM(ACD) — 1209 
D Pan : N 
/ m(ABD) - a Li m(EDE) — 85» 
1109 il — 
B ! BE M(ABF) <a 
; <- > 
E : E D B 
: 
i 
; 
i 








7-D 8-B 9D 10-E 11-B 12-c| 
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Üçgende Açı 











1. A ABC bir dik üçgen 
N (ADI açıortay 
(ABJ 1 (BCJ 
Pi 
m(ACB) & 40“ 
> lk 
m(ÂDÖ) <a 
n o 40/1 
B D (0 
Yukarıdaki verilere göre, & Kaç derecedir? 
A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120 
2. A ABC bir diküçgen 
(AB) 1 (BCJ 
D 
AN JAD| — |DEJ 
e 
mM(ACB) — 459 
E Pi 
m(EDC) <0 
e) (NN 
B GC 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 
3. A - ABC ve CDE 
birer üçgen 


B, C, D doğrusal 
Pam 

m(BDE) 40" 
Pa 

m(BAĞ) > 20” 
Pe 

m(ABD) <a 








Yukarıdaki verilere göre, &« kaç derecedir? 


A) 35 B) 40 C) 50 D) 55 E) 60 


LT a Ge İnn ii İMİİRİRİNİNİNİNİSNİLİİLMİLİLİLİNİLİRİİ 


A ABC bir üçgen 
ADE eşkenar Üçgen 
Pi 
M(ABO) > 70" 
Pa 
E m(ACB) <a 
D 
İN /N 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 G) 60 D) 65 E) 70 
A 
4S 
EN 

B D G 


ABC bir üçgen, |AB| — JADJ  |DC| 
m(SAD) — 809, M(DAĞ) <a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
A ABC bir üçgen 
JAB| - |BD| 


Pi 
m(ÂCB) - 45* 

Pm, 
m(ÖBÜ) — 20* 

Pi 
m(ÂBD) — o 





w 
O 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 








Üçgende Açı 
7. A ABC bir dik üçgen 
a 0 (ABI 1 (BCJ 
2 (BC| - |DGj| 
M(BAĞ) — 50” 
M(EDE) - a 
Ta 
B (e 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 














Testi-i 


10. 





ABC bir üçgen, 


AD| — |ACI, 
ya Pa 
M(ABE) 209, mACE)-a 


1BDJ — |DG| 


Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? 











A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 
A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120 
8. ABC bir üçgen 11. A ABC bir üçgen 
> 
IBD)J açıortay (BD) açıortay 
De D 
m(AÂCB) — 35” > (BD| < |DC| 
yi 6 gi ia 
MADE) — 75 7 4 m(BDĞ) - 1209 
Eyi 
> /) 
m(BAD) - a z “ e MBA) -a 
E 
z 
> 
z Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? ' 
A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 100 
A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E)80 | 
! 
9. A i 12. A ABC bir üçgen 
& JEDİ < |EBİ 
|EC| & ÇEF| 
, — 
: m(EDB) - 70“ 
a 
ağn iz i m(EFĞ) — 509 
B D Cc i ERE 
ABC bir üçgen, ADC eşkenar üçgen a 
|AC| - |BDJ, mBAD) <a 
Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E40 | A) 40 B) 45 G) 60 D) 65 E) 70 
(1-5 2.A 3-C 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 8.C 10-E 11-D 12-C 





ya — 


? 
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ia m İn 











E- 











İçgende Açı 
A ABD ve DBC birer ikiz- 
kenar üçgen 
(AB) 1 (BGCJ 


(AB|—|BD||BG| 
ai 
m(ADB) — 55” 
XD DEN 
m(DCB) za 


p 
B (0) 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 


ABC ve BDC birer 
p üçgen 


(BD) açıortay 

IDC| — |EC| 
im 

m(BAC) — 80“ 


NX 
O 


Yukarıdaki verilere göre, m(ECb) kaç derecedir? 


A) 70 B) 80 C) 90 D) 95 E) 100 








ABC bir üçgen, JAD| — (BD, 


JAE| — JECİ 
Pm Pa Ee 
m(ACB) — 359, m(ABO) - 40, mOAE) <a 


Yukarıdaki verilere göre, w« kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 


TUVINUAYA NN HA 





Dai 
A M(BAD) > 50” 
Pi 
50 M(ABC) < 70" 
Pi 
m(ADC) > 1409 
Dali 
M(DCB) xa 
1409 
D 
70 Pp 
B Gc 


A)20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 
A ABC bir üçgen 
NE 
A (ADI açıortay 
JAB| — |AD| 
ai 
m(ACB) - 30* 
A DD  mABt) <a 
B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 





A) 60 B) 65 6)70 D) 75 E) 80 

A 

(v4 

5 25) 

B > D C 
ABC bir dik üçgen, JABI 1 (BC) 

ai Papa 

JAB —- JBDİJ, m(ACB) - 259, mDAO) <a 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 
A) 10 B) 12,5 C) 15 D) 20 E) 25. 




















Üçgende Açı Test -2 

7. A ABC bir üçgen 10. A ABC bir üçgen 

(AB|-JBD|-JDG| (BD| — |ACJ 
z m(ÂBÖ) — 75* m(ÂBD) — 40” 
m(ACB) <a m(ADB) — 70* 

70YND e 
i m(DBCO) <a 
> 
B e 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 











A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
8. A ABC bir üçgen 11. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
2 (BA| - BC) 
Pm 
m(ÂDÖ) — 419 
7 MEC) - 5 
B E Cc 8 m(BAĞ) - a 
5 n 
mi 
Şekilde |AD| - |DCJ — |DEJ - |ECJ - |EBj oldu- 
ğuna göre, m(ECA) kaç derecedir? ” Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 90 B) 100 C) 105 D) 110 E) 120 A) 65 B) 70 Cc) 72 D) 77 E) 80 
9.. A i ABC ve ACD birerikiz- o: 12. E ABC ve ECD birer 
kenar üçgen : A ikizkenar üçgen 
a & 
JAB| — JAC| i |AB| < |BC| 
7? 
JAD|  |DG| : JEC| — JED| 
m(BAD) — 709 50” m(ÂBD) — 60* 
Pei i 60” e 
m(ÂCB) > 759 B C p MACE) -50 
A MADO) <a , m(GED) —& 
B C i : 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? | Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A)80 o B)100 OC)105 D)ii0 E)120 | Mi, 'okiem © <Gjee la SE 
1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-D 7-C 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C | 





4 
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Üçgende Açı 





; 














ABC bir ikizkenar 
/R üçgen 

JAB| — |AC| 
ICE| < |CD| 
m(BAD) — 20* 
m(BGE) — 309 


A 
S möa) a 


u 
U 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 GC) 50 D) 55 E) 60 
2 A ABC bir ikizkenar 
J üçgen 
|AB| < |BC| 
|AC| < JAD| 
İK M(ABO) — 30“ 
# p ç m(SAD) zo 


. Yukarıdaki verilere göre, «w kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 45 








B E C 


ABC bir dik üçgen, 


(ABI 1 (BCJ 
JAD| — (BD| — |ECJ, m(ÖEĞ) - 809, m(BDE) -o 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70 


IMYINAYA MN AA 


A ABC bir dik üçgen 


A, E, D doğrusal 
(ABI 1 (ACI 
SN 1BD|<|0C||CE| 
cCc mAÂBE) -35 
m(ACE) - o 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 15 B) 17,5 C) 20 D) 22,5 E) 25 
A ABC bir üçgen 
|AB|<|BE|<|EC| 
S m(ÂGB) - 35 
MN 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBÜ) kaç derecedir? 


A) 65 B) 70 6) 75 D) 80 E) 85 
A 
D 
Ez a 
B E C 


ABC bir dik üçgen, (ABI |. (BCJ 
|AD| - |DCJ| < |BEJ, m(AGB) - 209, m(OEĞ) -a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 80 B) 90 C) 95 D) 100 E) 110 














Üçgende Açı Test -3 
7. A ABC bir üçgen 10. A ABC bir eşkenar üçgen 
z |BE| — |ED| B,D,E doğrusal 
2 JCD| - JEGİ JAE| < |EG| < |DEJ 
E Pam 
M(ÂBÖ) — 35* m(OCB) —a 
Pam 
M(BAC) so 
5 e 
B E Cc 
B c 


Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin iç teğet çembe- 
rinin merkezi (DCJ üzerinde olduğuna göre, & kaç 
derecedir? 








Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 








A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 
A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 
8. ABC bir üçgen 11. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
m(ÂBE) — mEDA) N <9 
3 |AB| < JAG| 
M(ADC) 93“ 
SEF JAD| — (BD| 
m(BED) <o di pi 
ni m(DAĞ) — 30* 
8 5 
z ZN m(ABC) <a 
z B D C 
E 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? , Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 83 B) 87 Cc) 93 D) 97 E)107. ; A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
9. E D 12. ABC bir üçgen 
<J E, A, B doğrusal 
i O A 
; m(BAD) — m(BCA) 
105” wG 
<> m(BDA) — 94” 
A B Cc : Aİ 
i m(EAC) <a 
(AET / (DCJ, A, B, C doğrusal, |EB| — (ABİ i 
— — i 
JBC| - |DCJ, m(EBD) < 105“, m(BDO) <a : 
i Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? i 
i : A) 76 B) 84 C) 86 D) 94 E) 96 
A) 20 B) 25 GC) 30 D) 35 E)40 | 
|1-c 2E 3-D gA 5-C 6-D 7-A 8.C 9-D 10-8 11-E 12C| 





7 — 
İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 











Üçgende Açı 
1. A ABC ve DBC birer 
NS D üçgen 
E |(AB| - |DB| - |8C| 
m(BAĞ) 50 
80 Bi 
m(BEĞ) — 80“ 
Pm 
m(AGD) — o 
B Cc 


A) 100 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 
A ABC bir üçgen 
Pm 
m(ABE) — 35“ 
D A 
m(ACE) <a 
Za 
B C E 


Yukarıdaki şekilde |AC| — |DC| — |BD| olduğuna 
göre, o kaç derecedir? 





B)105 OoO(C)110 D)125 OE) 140 
ABC bir üçgen, |(BDJ açıortay 
|AB| — |BD| — |DGJ, mM(AGB) -a 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) 36 B) 35 C) 30 D) 25 E)20 


TEYINAYA MA 





A ABC bir üçgen 
|AD| SİDE <JEC| 
İBE| < |DC| 

Pi 
m(ABC) - 70” 

Pam 
m(DEB) <a 








Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 
A ABC bir dik üçgen 
D (ABJ 1 (BCJ 
A 
E |AE| — JEC| 
(BD| - |BC| 
id, 
M(ACB) - 30 
wi (A 2 
B c mMBDO)sa 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 80 B) 75 Cc) 70 D) 65 E) 60 





|DB|  |DEJ, M(ABD) - 209, MAĞ) - 75 
Pm Pi 
M(BEC) — 1459, mACD) -a 


Yukarıdaki verilere göre, « Kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 17,5 D) 20 E) 25 








Üçgende Açı 
7. A ABC bir üçgen 
> JAB|-JAD|-|Dci 
M(ÖAĞ) — 40“ 
m(BAD) - a 
B D C 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
6. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
JAB| < JAC| 
|AD| > (BD) 
m(DAĞ) — 42* 
m(ÂBE) sa 





Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 28 B) 34 C) 40 D)46 OoOE)50 


ABC bir üçgen 
JADJ açıortay 


(BD| - |Dc| 
m(BAĞ) — 60* 
m(ADB) <a 





Yukarıdaki verilere göre, « Kaç derecedir? 


A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 











A7 İRİ EİN RİN İİİ İRİLİNİİNİLİNİNİ İLİNİN 

















Test-4 
10. A ABC bir eşkenar 
i üçgen 
AD| > |BC| 
m(BAD) — 110* 
m(ADE) -a 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
11. A ABC bir üçgen 
m(ÂBE) - m(ACb) 
m(ÂDG) — 80* 
DA s0 GE) 
/$ < 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, m(Acb) Kaç derecedir? 





A) 50 B) 60 GC) 65 D) 80 E) 100 
12. A 
a 
Ez 
B D Gc 
ABC bir ikizkenar üçgen, |AB| — |AC| 


JAD| — |DCJ, m(DAĞ) - 40", m(BAD) <a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 





7-A 8-D S-E 10-D 11-D 12-E 
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Dik Üçgen 











Tesisi 








ABC ve DEC birer 
dik üçgen 


JABJ 1 (BCJ 
İDEJ 1 (DCJ 
|AE| — |ED| <-2Zcm 





|(AB| <3 cm 
IDC| x VE cm 
JBC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 








A) 2y2 B) 23 Cc) 4 D) 32 E) 25 
2. ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JACJ 
JEDJ 1 JECİ 
JAC| 9cm 
(BD| 5cm 
|EC| 8cm 
|ED| 6cm 
JAB| —x 
“Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 6) 13 D) 14 E) 15 
3. 
B Xx C 
ABC ve DEC birer dik üçgen, (ABI 1 (JACJ 
(DEJ LJACJ, JABJ — JAE| -12cm 
IDC| 5cm, |DEJj <3cm, |BC|J —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 20 B) 18 


G7 D) 16 E) 15 


HYINAYA MA HA 





ABD ve DBC birer 
dik üçgen 


IDBJ 1 JBGJ 
(ADJ 1 (DBJ 
|AD| -5cm 
(BC| 9cm 

IDB| - 1Zcm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| - |AB| farkı kaç cm 
dir? 


A)1 B)2 o) 3 D)4 E)5 


TACI 1 (BGJ 
IBFJ 1 (FEJ 
(FEJ 1 (EDİ 
(ED) 1 (ACI 
(BF| 7cm 
|ED| <-5cm 
JAD| 6cm 





JEF| -3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 
A 
B 2 D 3 E 5 GC 
ABC bir dik üçgen, (AB) 1 (ACI, JADJ 1 (BGJ 


(BD) <2cm, |JED| 3cm, |EC| <5cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ADE) kaç cm dir? 
A)9 B) 10 


Cc) 12 D) 13 E) 14 




















Dik Üçgen Test-i1 
7. A 10. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (ACI 
6 (AD) 1 (BCJ 
IBF| — |FE| — |ECİ 
B 2 D Xx Cc B E E Ec |FD| -3 Si 
ABC bir dik üçgen, (AB) L (ACI, (ADJ 1 (BCJ il 5 İDE| 5cm 
(AD| <6cm, |BD| 2cm, |DC| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)9 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 











JAF| x 


Yukarıdaki verilere göre, X kaç cm dir? 











A) 4v2 B) 6 Cc) 210 D) 48 E)8 
8. A ABC bir dik üçgen 11. A ABC bir dik 
üçgen 
(ABJ 1 (BCJ 
(BD) 1 (DEJ 6 D (ABI 1 (ACI 
T |(AB| -6cm 
3 - BE| - 18cm : e Ti e 
İDE| 5cm p : 
z 
2 Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |ACj kaç cm dir? 
A) 30 B) 28 C) 26 D) 24 p18 | A8 BS 07 DAS E)3VS 
9 i 12. A 
B Xx Cc i 
ir ü KB) 45”, o m(ACB)-30 
: ABC bir üçgen, om( -d5, 
ABC ve DEC birer dik üçgen, (ABI 1 (AC) <9 
Ze o i JAC| <16cm, JAB| —x 
(DC) 1 (BCI,  (DEJLJACI, m(CDE) -30 
— BC| sx i ği | 
il ! Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i veri öre, Xx kaç cm dir? i 
Yukarıdaki verilere göre ç i WEB Gi BE ii vi 
A)8B B) 6v2 C) 10 D) 6v3 giz ! 
Tic 2-B Z-A 4-B 5-E 6-C 7-D B-D SE 10-A 1E 12-c| 














> 


İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 








Dik Üçgen 











1. ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BCJ 
(DEJ 1 (DCJ 
|AB| —|DC| -12cm 
IDE| <5 cm 
BE| -3 cm 
JAC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 20 B) 23 C) 25 D) 30 E) 35 
2. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JAC| 
Ş (ADJ 1 (BCJ 
IDG| 4cm 
B X D 4 GC JACJ—-6cm 
(BD| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)5 B)3vy3 C)6 D) 4v3 E) 5v2 
3. A ABC bir üçgen . 
M(ABC) — 60" 
Pi 
m(ÂCB) — 759 
Xx İBC| 8cm 
|AC| <x 
/60 75 
B 8 G 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) A2 B) 43 Cc) 8 D) 6v2 E) v6 


IMYINAYA ATA 


p 


ABC bir dik üçgen 


D DEC eşkenar 
9 üçgen 


(ABI 1 ACI 
(DEJ 1 (BGJ 





JAB| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 92 B) 15 Cc) 93 D) 18 E) 123 
A 
ğ 35 
Le| 
B D fe 


ABC bir üçgen, JADJ 1 (BCJ, JAD| - 2/5 cm 
JAC| -3v/5cm, |AB| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)6 B)7 C) sv2 


D)8 


E)9 








ABC bir dik üçgen, (AB) 1 JACI, m(AGB) - 80* 


Pi 
m(ADB) -45*, JAB|J -2cm, |JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) B) 5 Cc) v6 D)2v2 283 














Dik Üçgen Test -2 
vE A ABC bir dik üçgen 0. A 5 B (ABI 1 (BC) 
(AB) 1 JACI (BCJ 1 (CDJ 
— (ADI 1 (BC) |(AB| 5cm 
|AE| <|ED| ICD| <7 cm 
BED 5 m Mi JBC| <9 cm 
IDC| <9 cm 
GC 7 D 
JBE| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 








Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 





1 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20 
25 B)3 Cc) 4 D)25 ES A) 13 ) ) ) ) 
8. A 11. A 
© 3 
D 
2) 
X 
1 
E 
B Xx > V 
PR Fi B G 
ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 (ACI, (DEJ 1 JBCİ z 
JAE| -15cm, |DE| -8cm z ABC bir dik üçgen, (ABI 1 (BCJ, (BDJ 1 (ACI 
z 
IDC| -17cm, |BE| <x z JAD| <4cm, |BD| < 6cm, |DCJ —x 
hel MBS GOY . li i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i 
A)8 B) 12 GC) 15 D) 17 E) 23 iğ Es Gi Di 14 g2 
9. A ABCveDBEbir ! 12. A ABC bir dik üçgen 
dik üçgen i (ABI 1 (BCJ 
(ABI 2 (ACI N z (BDJ 1 (DC) 
JE v m(DBÜ) — 45” 
m(ACB) -30*  ! 
JEc| : |AB| <8 cm 
BE| < JE : Lı 
ii ON © inpej—söcm 
İDE| 3cm ! 
(ACI <5V8cm | N v2 JAC| —Xx 
i D 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| * |BE| toplamıkaç | 
cm dir? : Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)8 B) 9 010. D11 E1i2 ! A) av? B) 4v3 Cc) v2 D)8 E) 10 
İ 1-A 2-A 3-E 4-D 5-E 6-C 7-E 8-C 9-B 10-B 11-B 12-E | 











İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 


D 

















İ 











(BC| — (X * 2) cm 


(AB| <—x 
B Xx-2 (0) 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B)6 o7 D)8 E) 10 


KLMN karesi birim kare- 


N M 
İRİ lere ayrılmıştır. 





Buna göre, |AB| * |BC| * |CD| toplamı kaç birim- 
dir? 
A) 3v2 


B)3v3 C)6 D) 3v5 E)9 





Bir nehrin A noktasında bulunan bir yüzücü tam kar- 
şısındaki B noktasına gitmek istiyor. Akıntının etkisiy- 
le gitmek istediği doğrultudan 60” sapıyor ve C nok- 
tasına çıkıyor. 


Nehrin genişliği 4 m olduğuna göre, yüzücü kaç m 
yol almıştır? 


A)5 B)6 


Co) 3 D)8 E) 10 © 


ik Üçgen 
A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (EC) 
xtâ |(AC| —(X-*4)cm 
Xx 


İMYTNLAVA YAL A 





D ABCD bir dörtgen 
4 (AD) 1 (DCj 
4 ö (CBJ 1 (ABI 
5 İAD|sjDCJx4cm 
A Xx B (BC| - V7cm 
(AB| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3v2 B) 5 o) 42 D)6 E)7 
A 
Se 7 
|e1 
B D e 


ABC bir dik üçgen, (AB) 1 (BCJ, |BD|  |DGJ| 
JAD| -4cm, |AC| <7cm, |ABJ >x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 





A) v5 B) V7 Cc) 2v2 D)3 E) 2v3 
A 4 B 

(DGJ 1 (BCJ, TABİ LJAE|, (DEJ LIDBİ 

JAB| 4cm, |BG| < (DE| -2cm 

JAE| zicm, |CD| Xx 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 

A) v5 B) V6 o) 2y2 D)3 p)2B 





Dik Üçgen 





G 15 D 


ABC, ACE ve ECD birer dik üçgen, (ABI 1 (BCJ 
(ACI 1 (EC), (ECİ LJEDJ, JAB) < 3cm, 
(BC| 4cm, |ED| <9cm, |CDJ| < 15cm, |AE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
A ABC ve FBD birer dik 
: üçgen 
F (ABI 1 (BD) 
z N IBC| - (CD| 6cm 
JAF| 3cm 


B 6 c 6 D |JFBJ-5cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| * |FD| toplamı kaç 


cm dir? 


A) 19 B) 20 C) 23 D) 25 E) 27 








G 7 D 
ABCD bir dörtgen, (ABJ 1 (ADI, (BC) 1 (CDİ 
(BC| <icm, |CD| —7cm, JAB| —x, JAD| 2x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) V5 o) 25 D)3 E) A0 





IHVINIAVA JALE mmm memenin memmun 








e aaa > ma m 


Test -53 


A ABD ve BCD birer 
dik üçgen 


> X (ABJ 1 JADJ 
IBDJ 1 (DJ 
IDC| <Zcm 
6 2 |BG|6cm 

C JAB| — JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B)3v2 C) 25 D) 5 E) 42 


(ABJ 1 (ACI 
(BCI 1 (DC) 
Pi 
m(GBD) — 459 
|(AB| 3cm 
JAC| 4cm 
IBD| —x 





D 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B) 5v2 C)5v3 D) 4v2 E)3v2 








(ABI 1 (BEJ 
(BEJ 1 JEF| 

(DG) 1 (BEJ 

JAB| 3cm 
/BC| 8cm 
ICD| 3cm 
İCE| -9cm 
|FE| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD|J 4 |DF| toplamı kaç 
cm dir? 


A) 24 B) 25 C) 26 D) 28 E) 32 








2-D 3-D 4-B 5-A 6-D 


8-C S-E 10-A 11-B 12-B 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Dik Üçgen 








A ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (ACI 
X (AHI 1 (BCI 
IBH| <icm 
B 1 H 3 c |HG| 3cm 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3 B)2 o) 5 D) V6 E)3 





ABC ve ABE birer dik üçgen 
(ABI 1 (ACI, (AB) 1(BEJ, JAEJ 1 JBGJ 
IBH| 3cm, |CH| -<27cm, |HE| -x 


- Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) > o) 1 D) 5 E) 








ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 |ACI, (ED) 1 JABI 
|(ED| 3cm, |BD| 6cm, JAC| -5cm 
IBC| 13cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


MYINAYAWN JA 








A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JACJ 
x y ADJ 1 (BGJ 
IBD| <9cm 
İDC| - 16 cm 
B 9 D 16 G JAB| —x 
|AC| —y 


Yukarıdaki verilere göre, x * y kaç cm dir? 








A) 30 B) 35 C)38 D) 40 E) 45 
A ABC ve DEF birer 
dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
IDEJ £ (EF) 
(EB) 1 (AD| 
|IFH| 2cm 
|IHG| 3cm 
|AF| 4cm 
|CD| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, veri oranı kaçtır? 
(Hİ 
3 2 3 1 
A) Pi B) 1 C) ri D) mi E) 
A ABC ve DBC 
CA birer diküçgen 
(BAJ 1 (ACI 
(BDJ 1 /DGJ 
B TA 76 TAHIL (BC) 
DKI 1 (BG) 
y IBK| < 16 cm 
|HKJ <« 4 cm 
© |İHCİ| <5 cm 
JAH| > x 
ICD| <y 


X 
Yukarıdaki verilere göre, v oranı kaçtır? 


AZ BZ Oz DE E) 
































Dik Üçgen Test -4 
7. A ABC bir dik üçgen ı 10. A ABC bir üçgen 
(ABI 1 JACI | P (ADI 1 (BG) 
7 TADI 1 TEC) : IBD| - 4 cm 
; X 
İBE| <JED| <2Zem | IDC| < 6 cm 
Ee (CD| - 25 cm JAB| —x 
il aa JAB) —x 
B 4 D 6 G 
p | 
Yukarıdaki şekilde |AE| - |DE| - 5 cm olduğuna 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? göre, x kaç cm dir? 
M2 BAS 4 D2a5 Es | Ma BeZ G8 Das Es 
8. A ABC ve BDC birer | 1. A ABC ve ABE birer 
© dik üçgen i üçgen 
(ABI 1 TACI IBAJ 1 JACI 
E - (AHI 1 1BCİ N JAEJ 1 (ECJ 
B 
(BDJ 1 (DCJ D 9 lâDa ği 
E al 
6 mi i A İM (DC| -9 cm 
BD| -6cm 
© ED) 5 IDE| x 4/3 cm 
D |HC| <2 cm E 
> |BE| —x 
JAH| Xx z E 
Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 23 B)4 Cc) 26 D)6 E) 4v83 A7 B) 8 o) 9 D) 13 E) 15 
8. A ABC bir dik üçgen i 12. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (AC) i (ABJ 1 (ACI 
(ADI 1 (ECJ İx X (AHI L (BCJ 
J(AB| <-4cm i JAB|- 6cm 
R S iDE| 3cm B H G JAC| 8cm 
x /BE| -2cm JAH| —x 
D IDC| xx : 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
i 9 12 18 24 28 
AZ BE OF ME BE 
A)243 BESE G7 Dak E2aMO | 5 5 5 
71-B 2C TA 4-B 5-B 6-C T-A 8-B 9D 10-A İLA 12-0| 





-. 


EA 
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Dik Üçgen 


m mmm 

















1. o Güneşişinları yer düzlemine 45' lik bir açıyla geldi- 
ğinde, yere dik durumda olan 4 m uzunluğundaki 
ağacın gölgesinin boyu kaç m olur? 





A)2 B) 22 Cc) 3 D) 4 E) 4v2 
2. A 
© 
ZN (> 
B 3/2 D x G 
Pi a 
ABC bir üçgen, m(ABC) — 455, m/(ACB) - 22, 
(BD| -3/2cm, |DG|J —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 2v2 B)3 Cc) 23 D) 4 E) 3v2 
3. ABC ve BDC 
birer dik üçgen 
(ABI 1 JAGI 
(BDJ 1 (DCJ 
(AHI 1 (BG) 
IDKJ 1 (BCİ 
JCK| <>icm 
IBH| 2cm 
JHKJ 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AH| - |KD| toplamı kaç 
cm dir? 


A)J5 B)6 o) 7 D)8 E)9 


MVINLAYA YA HA 


Pp 


A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (ACI 
Çevre(ABC) - 24cm 
IBC| - 10cm 
B 10 G 


Yukarıdaki verilere göre, dik kenarlarının uzunluk- 
ları çarpımı kaç cm? dir? 


A) 18 B) 20 0) 24 D) 36 E) 48 





Pi 
m(ÂBD) — 30* 


Pa 
m(AGB) — 159, 
m(BAĞ) - 1209, JAB| -2V8cm, |DOJ -x 


ABC bir üçgen, 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 26 B)6 Cc) 4v2 D) 4v8 E) 9 
A 
3v2 
05 307 
B Xx G 


ABC bir üçgen,  m(AGB) - 30“, m(ABE) - 105 
JAB| -3v2 cm, |BC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B)6 Cc) sv2 D) 10 E) 6/3 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
: İkizkenar Üçgen 

















Dik Üçgen Test -5 z 
7 A ABC bir üçgen 10. A - ABC bir üçgen 1. A ABC bir üçgen 4. D ABCveACDbirer 
ii 7 Xx iL 
IDC| x4cm m(ACB) — 45” ; (AHI açıortay A dik üçgen 
A3 x (AB| — A3 cm JAC| — 8y2 cm (AHI 1 (BCJ (ABI 1 (BC) 
3 3/2 m a 3 5 (ACI 1 (CDJ 
J|AD| <3cm (BC| 2cm 13 |BH| 5cm 
” | i JAB| -3cm 
— AB| —x AC| — 13 cm 
. /(BD| <2 cm | I > E : e m 
ii zz 
B 2 D JAC| > x . ED. JAH| —x ii 
B 5 H C |AD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? EN N 3 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? a : N 
BUKA ki verilere göreş kre em gi? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
25 > Se e 2 A)4 B)8 6) 10 D) 12 E) 16 











Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? A3 B)4 5 D 58 E) 83 İBD| <2em, |DC| <8cm, JAD| -x 

> Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
D) 12 E) 13 

A)8 B) 10 o) 11 ) ) Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? 

A) 6y2 B)9 Cc) 8y2 D) 12 E) 15 





A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 A3 B) 45 vr 07 DE 
8. A ABC ve BDE birer 11. A ABC bir dik üçgen m. . 
dik üçgen ? (ABI 1 (ACI 2. A ABC bir ikizkenar üçgen 5. — ABC bir ikizkenar üç- 
(ABI 1 (BGJ (BC) 1 (ADI IFDJ / ACI gen 
E JAB| < 10cm 
(BEJ 1 (DEJ 5 Gel (Ec TEDİ PRE 10 10 at 
Y . B 3D ES mDEĞ) 60 F (AB| — JAC)| C| > 10cm 
ki ii IBD| 3cm IFD| 3cm pi (BC| < 12cm 
JAD|<|DCJ 6 cm z BB 5 ği 
IBE| <x > a İPEK evel i v (ED| > Scm E B 12 c 
z E JAD| —x c : 
> 
ği Yukarıdaki il - B dir? i Yukarıdaki verilere göre, A noktasının |BCJ ye uzak- 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? EREM emberer GÜLE; (AB| kaç cm dir? fi ei öm dl 
A)S 
A3 B) 258 c)4 D) 3v2 Ey3 | A) 2v6 B)3v3 o) 42 D) 6 Ey A4B ) B) 3v3 o) A2 D)6 E)8 A5 Ee giz 55 ii 
z N ir i ABC bir üçgen 3. A ABC bir ikizkenar | 6 A 
D 7502 m(DAB) — 759 — üçgen 
; 8 © m(ABt) < 45 (ADI 1 (BC) 
1BC| - 10cm |AB| < JAG| 
; ; 459 : 
B E B e i B 10 Ğ JAE| — |BEJ 
e Pi ı DE| 5 İl 
ABC bir dik üçgen, (ABI 1 (ACI, m(ÂBD) < mACB) ; İDE| < 5cm i Z- A 
: Yukarıdaki verilere göre, B noktasının (CD ışınına |EC| - 3 cm t 
JAE| < |CE| 8cm, |BD| <6cm i N a B DE ESC : 
ı olan uzaklığı kaç cm dir? , a 
: |AD| —x i ABC bir ikizkenar üçgen, |AB| < |AC|, m(ÂDG) - 609 
i 





A) 3vy2 B)4 Cc) 4y2 D) 5 E)6 


























izim iie 7 — — 
: İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 





İkizkenar Üçgen 


Test -i 









































İkizkenar Üçgen 

















7. A ABC bir ikizkenar üçgen Oi 10. 1. A ABC bir üçgen A 
(ECİ 1 (ABI 5 (AEJ 1 (BCJ 
' i 
(BDJ 1 (AC) D (BDJ 1 (AC) 8 
JAB|  JACI (BE| - JECİ o” 
! : B 3 D Xx G 
IDC 4cm JAD| < 5cm 
! i ABC bir ikizkenar üçgen, |AB| - |ACJ, m(ADĞ) - 60* 
JAE| <6 cm : B E (el İDC| <8 cm Sg (AB) > JAĞI t ) 
i B E Cc i (BD| -3cm, JAD| <8cm, |DG| —x 
: ABC bir dik üçgen, (AB) 1 (ACI, (DEJ 1 (BCJ 
İ (AHI 2 (BD), |BE| <JEC|, |DR| -4cm Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? İ |CD| 13cm, JAH| —x 
İ A) 53 B) 10 C)5v5 D) 12 E13 ! A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 
A6 B)7 98 D)9 E) 10 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? İ 
i A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 
| İ 
2. : A ABC bir üçgen 
nz i O (DE) 1 (ABI 
8 A ABC bir üçgen ML A ABC bir üçgen 
il , (DFJ 1 (ACI 
,AB| - (AD) (DEJ 1 (BGJ ia > 
i m(ABC) > m(ACB) 
|IDC| < 4cm y IBE| — JEC| Da 
" a at " m(BAC) - 30” 
15 (BD| < 10cm pi |AD| -6cm ABC bir üçgen , m(ÖBÜ) — 15*, m(ÂBD) - 30 yl E F 
8 a Ki (7 > İED| <2 em 
|(AC| - 15cm >. Çevre(ABD) — 17 cm m(BAĞ) - 1209, |AB| <4cm, |DC| —x z al < A 
z . z B D ç İDF| x4cm 
z |DC| —x z 
z B E G E: 
B To Da Di Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? & 
il — GEBE ikela : Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
il karıdaki şekild BD) < 2m  2a oldu- ' i 
A N il ! — ozi | - Wi e e A)5 B) 4v2 C) 6 D) 4/3 Wd8 ! 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? guna göre, x «aç cm dir: i A)6 B)8 0) 10 D) 12 E) 14 
A)8 B) 10 C) 11 D) 12 gy13 | A)8 B)7 06 D)5 E)4 | 
i i 
3. : A ABC bir ikizkenar 
9. i 12. A ABC bir ikizkenar üçgen 
il JAB > JAc) 
(AD) açıortay i D (AHI 1 (BCJ 
E (BFJ 1 (FEJ (DEJ 1 (BG) 
B x D TC ABI — JAC| |BE| -4cm 
6 
m ei i IFD| <6 cm BAE H 8 c İHC| 8cm 
ABC bir üçgen, (ABI LTADI, mACB) - B 5 DE XC |Bpj-9cm İD Z : İDC| 15 cm 
|AB| - JADJ, JACJ <6cm, |BD| —x : ABC ve BDE birer ikizkenar üçgen, (AF) 1 (BEJ i /DE| 
: , : hi eX 
|ECj Xx (HDI 1 (BEJ, JAB| — JACI, |BDJ — |DEJ i 
di N : i > m 2 i li e 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm bile Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? İHC| x—icm, |FH| «3cm, |CE| —x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 3v2 B)5 C)4y2 D) 6 E) 4v3 A2 B)3 04 D)5 p6 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? | A)9 B)8 GC) 63 D) 6v2 E)6 
(vE 2E 3-D gE 5-D 6-E 7-C BE 8-D 10-E 1-0 120) A)4 B) 5 o) 6 D)7 g8 ! 


























İkizkenar Üçgen Test -2 
7. A ABC bir üçgen i 10. A ABC bir ikizkenar üçgen 
(ED) 1 (BGİJ i IDEJ 1 JAB) 
mBAĞ 60 | (DF 1 TACI 
(BD| < |DG| H (BHJ 1 JAGJ 
JAE| <4cm z F JAB| — |ACİ 
|(AB| <8 cm JED| <3 cm 
i D c 
ii |EC| -x | B D C -|DF| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |BH| kaç cm dir? 
)A3 o B7 C) 5v2 D)8 EZ ; A)3 B)4 05 D)6 E)7 
1 
1 
8. D ABC bir ikizkenar üçgen ! İl. A ABC bir dik üçgen 
(DF 1 (BC) | AB) 1. (BCJ 
|AB| - JACI 18 (AB| — |BD| 
|EF| 2cm ! 5 JAD| < 18 cm 
İDE| —- |BC| <8cm il 7 IDC| «7cm 
Ul 
JAB| —x z B e  İBG| Xx 
E 
z 
El Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : 
A) 15 B) 16 C) 17 D) 20 E) 24 
M)2/8 B8 Ge DO E10 | 
ti 
9. D ABCveDECbi- ! 12. A ABC bir ikizkenar üçgen 
. .. , 
rer dik üçgen (BEJ 1 (ACI 
El m(ÂDE) — 45” 
(DEJ 1 (BGJ 
: |AB| - ACİ 
JAE| - JEDİ i ÇE 
4cm 
(BE| <4 
|IDC| 8cm : : 
m(EDÜ) -459. | LZ |DC| —x 
İBE| —Xx i /5 Ni 
| ö 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)4 B) 4v2 Cc) 6 D) 4v3 8 | 
i A)5 B) 4v2 C)6 D) 43 E)8 
(10 2D 3-C 4-B 5-D 6-A 7-A 8-A 9-B 10-E 11-D 12-B | 











ay ii Rİ m iE 





İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Eşkenar Üçgen 


il EŞ 
: 


a ni 238 





1. A ABC bir eşkenar 
a üçgen 
D İDEJ 1 (BCI 
(AD| -4cm 
IDE| < 3/3 cm 
JEC| —x 


w 
m 
x 

o 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B) 6 0) 7 D)8 E)9 
2 A ABC bir eşkenar 
üçgen 
v (DEJ 1 (AC) 
z |(AD| 7cm 
dd |(DE| - 5/3 cm 

JAB| Xx 

B E C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B) 8v3 Cc) 12 D) 10v3 E) 16 


ABC bir ikizkenar dik 
üçgen 


—.DBE eşkenar üçgen 
(ABI 1 (BC) 
|AB| - (BC) 
|(AD| < VZcm 
İBE| <x 





Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) VE B) G2 D) V6 E 22 





IHVINAYA NN HA 








ABC bir eşkenar 
üçgen 


(FHI 1 (BC) 
(DEJ 1 (FHİ 
|FE| <-2cm 
İDF| 3cm 
|(FH| > 2/3 cm 








B H C 


A)8 B) 9 


ABC bir eşkenar 
üçgen 


(DE) 1 JEF| 
VERİ L (ACI 
P |AD| < 10cm 
JAF| 8cm 
|BE| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B) > G2 DE E)3 


B > D 3 E m C 





ABC bir üçgen, ABE eşkenar üçgen, (AD) açıortay 
İBD| — |EGJ, |DE| -3cm, JAC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B) 4v3 C)7 D) 3Y7 E) 10 









































Eşkenar Üçgen Test-i 
7. A ABC bir eşkenar ; 10. A ABC bir eşkenar 
yi üçgen i üçgen 
:; 
IDEJ 4 JBCI ; D IBCI 1 (DHJ 
& JAD| <2em i JBH| 4cm 
i 
(BE| -6cm i DE IDC| 23 cm 
Li 
(AB) Xx IBD| — x 
B 6 E Cc i B 4 H C 
Yukarıdaki verilere göre, X kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
BR B)8 99 D) 10 li M)25 BE Os Daf 6 
8. A ABC bireşkenar o! 11. ABC bir eşkenar 
üçgen üçgen 
D BCD bir dik AEGD bir paralelke- 
ği E üçgen nar 
IDCI 4 (BCJ ' |IFG| 2cm 
iü 
JAE| — JECİ n |BE| -3.cm 
IDC| 4cm Rİ IBC| — 11cm 
< - 
R 6 o JAB| <x z 
E 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Çevre(DHC) kaç cm dir? 
A)3 B) 23 04 D)4v3 ur A) 12 B) 15 Cc) 18 D) 21 E) 24 
: 
9. A ABC bir eşkenar i 12. A ABC bir eşkenar 
/ üçgen V X üçgen 
TT E 
M(BAD) 15” ' (BEJ açıortay 
İDC| 4cm i m(GAE) - 459 
JAD| —Xx (BC| -6cm 
JAE| —x 
İş 
B D 4 e Ni 5 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? 
)4 BE GM DAB Bas | AN? B2AS5 O5 Ds EZ 
Li 
1-C 2.C 3-C 4-B 5-E 6-D 7-D 8-D 9-C 10-C 11-C 12-A 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Eşkenar Üçgen 








A 










Cc 


E 


ABC, DCE ve FEG birer eşkenar üçgen 
JAG| - 15cm 


Buna göre, yukarıdaki şeklin çevresi kaç cm dir? 


B) 40 


Cc) 45 


D) 60 E) 75 


ABC bir eşkenar üç- 
gen 


(FDJ 4 (AB) 
IDEJ 1 (BC) 
|IDF| -2/38cm 
İDE| 3/3 cm 


. Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


a 

A) 30 
2. 

B 

A)8 
3. 

B 


B) 9 


C) 10 


23 


GC 


D) 11 E) 12 


ABC bir eşkenar 
üçgen 


(DEJ 1 (ACI 


(DCJ 1 |BGJ 
JEFİ 4 JABJ 
JAE| 2cm 


İDE| 23cm 


IBF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)S 


B) 6 


o) 7 


D) 8 E)9 


MYINAYA MA 


A ABC bir eşkenar 
üçgen 


(CDI 4 (ABI 

D (BD| < 33cm 
|EC| 4cm 
JAE| -x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)7 B) 213 Cc) 3v6 D)8 E) 6v2 
ABC bir eşkenar 
üçgen 


m(ÂBD) — 30* 
m(DCB) — 15 
IDC| < 82cm 





Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 


A) 36 B) 39 C) 42 D) 48 E) 64 
A 
Xx 
E 
XX 
B 4 C 3v3 D 


ABC bir eşkenar üçgen, ECD ikizkenar üçgen 
m(GED) — 120', B,C,D doğrusal, |EC| - JED| 
|(CD| -3vV3cm, |BC| 4cm, |JAE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D) 8 E) 10 

















Test-2 ' 


























Eşkenar Üçgen 
7. ABCD bir dörigen i 10. A ABC bir eşkenar 
m(â) — mf) —60 i üçgen 
(AD) 1 (DGJ i 1BD| 2cm 
IDC| - 25 cm IDC| - 6cm 
J(AD| 6cm : JAD| —x 
(BC| <x 
> Yi B 2D 6 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
' Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)2 B) 28 Cc) 3 D) 33 g4 |! 
A) 43 B) 7 o) s2 D) 213 E)8 
: 
! 
8. A ABC bir eşkenar üçgen i 11. A ABC bir eşkenar üçgen 
(DEJ / (ABI (FEJ 1 (BCJ 
E IDF) // |ACI IFDJ 1 JAB| 
ı 
IDGI / 1BCI i |IFE| <3v3 cm 
G i 
İDE| <4cm n IDF| > 2/3 cm 
IDF| 5cm z 
: PS ipej-6cm E 
ze 
z Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaçcmdir? , 
i A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E)60 | 
9. A ABCD bir dörtgen dg A ABC bir eşkenar üçgen 
M(ABĞ) - mob) -60 | ADE bir dik üçgen 
ik m(BAE) - 30* (ADI 1 JCI 
7 Dp |IDC| - 4 cm (DEJ 1 JAEJ 
|AB| < 10cm (BD| - |DC| 
ç JAD| —x IDF| < JAF| 
p p İ ABJ <8.cm 
60 o | so JAB| 
B E G JAE| —Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i , 
! Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Ase B25 938 DA? EG |! 
i A)2 B) 2v3 Co) 4 D) 443 E) 6 
(1 -C 2-A 3-C 4-B 5-D 6-B 7-E 8-D 9-C 10-D 11-B 12-B | 




















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Alan 




















A ABC bir üçgen 
(AHI 1 (BCJ 
JAH| <6cm 
IBC| - 10cm 
n 
B H GC 
İ ini 10 seassesesssssesasesessssssasse 1 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


A ABC bir dik 
üçgen 


(ABI 1 (ACI 
|(AB| <-5cm 
ç İACI 10cm 


(vi 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


ABCD bir dört- 
gen 

JAEJ 1 (BCJ 
LAFI  TeD) 
JAFİ 5cm 
JAE| 7cm 
(BC| - 10cm 
|CD| 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 


TUYINAYA NM AA 








ABC bir üçgen 
JAHJ 1 (HCj 
JAH| <4 cm 
IBC| 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


ABC bir dik 
üçgen 
(ABI 1 JACJ 
e 
m(ACB) - 30" 
A > 
: 1 7 IBC 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)18 oOB)18v8 


GC) 203 


D)24/8 oOE)36 


ABC bir dik üç- 
gen 

IDHİ 1 (BCI 
TACI L (BGJ 
|(ACJ| 6cm 
İDH| Zem 
JBC| x1i2cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 





ABC bir üçgen 
TAHI L (HGJ 
m(ÂBİ) — 60* 
JAB| -6cm 
IBC| -8.cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABG) kaç cm? dir? 














10. 


Test-i 
A ABC bir dik 
üçgen 
(ABJ 1 JACI 
JAE| —2cm 





JEC| 24cm 


SE i 


Yukarıdaki şekilde, |AD| — |BD| « 6 cm olduğu- 
na göre, Alan(BCED) kaç cm? dir? 











A)8v3 o B)12 0128 D)15 E) 153 A) 30 B) 34 GC) 38 D) 40 E) 42 
8. ABC bir üçgen 11. A ABC bir dik 
m(ABG) — 30“ vçgen 
JAB| 12cm ABİ. JAe) 
(BC| 15cm FADE ERE) 
z v JAD| <4cm 
z IDC| 8cm 
z 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm” dir? o“ Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
A)35 Oo B)36 C) 40 D) 42 45 | A)3 B) 4 G6 D)8 E) 10 
9 A ABC bir üçgen o! 12. A ABC bir dik 
m(AĞB) -45 | üçgen 
BC| - 6cm LAB) 1 (BC) 
ACI - cm | m, 
m(ACB) — 30“ 
: JAD| —2Zecm 
B 6 C ! (BC| 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 
A)9 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18 ! A)18 B)18Y&2 C)1888 D2 E24V3 
(5 2.C BE 4D 5-B GA 7-C B-E 8-D 10-A 18 oo 126) 





a 





İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Alan 























1 A ABC bir ikizkenar Üç- 
gen 
JAB| -|AC| 10cm 
v ye (BC| - 12cm 
B 12 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 44 B) 46 C) 48 D) 50 E) 52 
2. A 
13 13 
B 24 Cc 


ABC bir ikizkenar üçgen, |AB| — |AC| 13 cm 
|BC| — 24 cm 


“ Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 60 C) 62 D) 64 E) 68 





B Cc 


ABC bir üçgen, m(ACB) -30, |AB|-|AC| 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)36V/3 B)36/2 C)36 D)24438 Eyis3 


VYINAYA MAJA 


A ABC bir eşkenar üçgen 


1BC| 4cm 





B 4 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
o) 43 D)8 


A)3 B) 6 E) 6v3 





ABC bir üçgen, JABI 1 JADJ, 


(BD| 6cm 


|AB| < JAD| 


IDC| 4cm, 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
A4 B) 5 


11 13 
G) — D) 6 E—— 
X ) 7 


ABC bir üçgen 









A 
ADC eşkenar 
üçgen 
Eşkenar — 
ri İDC| <8 cm 
(BD| < 12cm 


B 12 D 8 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A)20 B)208 C)2448 D)28 E)26V8 












































Üçgende Alan Test -2 
7. A ABC bir üçgen |! 10. A ABC bir eşkenar 
m(AGB) -45 | üçgen 
(BD| -12cm | FADE 
(AC) sem | ELEK) 
i JAE| - 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? 
A)18V8 B20 G2 Da E)28 
! 
: 
8. A ABC bir dik LE A ABC bir üçgen 
üçgen ı 
> LD - (pci 
(ABI 1 JACJ 
! D 
m(ÂCB) -459 | Ki 
JAD| <3.cm n 
JAE|-6cm Z 
> 
z Yukarıdaki şekilde Alan(ABD) — 12 cm” olduğuna 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCDE) kaç cm? dir? ! göre, Alan(BCD) kaç cm? dir? 
A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27 A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
9. A ABC bir eşkenar ME ABC bir üçgen 
üçgen i 
! |DC| —2JBD| 
IDEJ 1 (BCJ i 
JAD| 2cm i 
|CD| 4cm 
B D (e 
i Yukarıdaki şekilde Alan(ADC) —- 30 cm? olduğuna 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BEDA) kaç cm” dir? | göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
yah Be s4 Dek BW A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 24 
| 1.C 2B A 4-C 5-D 6-C 7-B 8-A S-E 10-D 11-C 12-B | 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Alan 


Bi 








(ADI 1 JABJ 
(CB 1 (ABİ 
J(ADj| 6cm 
|ABj - 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 42 B) 40 C) 35 D)32 E) 30 


B D 5 G 


ABC bir üçgen, (ABJ 1 (ADI, |DC| 5cm 
JAD| -6cm, |JAB| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 





A B 


Yukarıdaki birim karelere bölünmüş bir ABCD dikdört- 
geni verilmiştir. 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 21 B) 24 G) 25 D) 26 E)32 


HYINAYA WA 








A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (ACI 
IDH| <2.cm 
|(AB| -9cm 





2i 
Ec 
H 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABDC) kaç cm? dir? 


A)37 B) 39 C) 42 D) 45 E) 48 
A ABC bir ikizkenar 
dik üçgen 
(ABI 1 (BC) 
D 
IDEJ 1 (BGİ 


m(ÂGB) — 45* 
İN |BC| < |EC| > 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 





A) 3v2 B) 4v2 C)6 D) 6v2 E)8 
D 
C 
6 
4 
* (el 
A 6 E 4 B 


(DAJ 1 (ABI, (CBJ 1 (ABI, 
IDA| - JAE| 6cm 


|CB| > JEB| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28 








Üçgende Alan 


7. ABC bir üçgen 
İDEJ 1 (ABİ 

1DFJ 1 AG) 

IDE| x>2cm 
IDF| 4cm 
JAB| 5cm 
JAC| <6cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) 18 


ABC bir üçgen 
m(ÂBE) — 60* 
IDG| 8cm 
(AB| 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A)16v2 o B)16V8 OCJ30 D203 E)40 


ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (AC) 

(ADI 1 (BCİJ 
JAH| 6cm 
JHD| <5cm 
IBH| 3cm 


al Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(HDC) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 24 Cc) 30 D) 35 E) 40 





7077 İİİ İNİİİLİLİİLİLİLİİİNİDİİSİNİNİLİNİRİNİİİNRR 





Test -3 


10. 





B 6 D ş G 


ABC bir dik üçgen, (ABI 1 (ACI, J|AB| — JAD| 
IDC|s 9cm, |JBD| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 21 GC) 24 D) 26 E) 27 


11. ABC bir dik üçgen 
(AB) 1 (BG) 

ii 
m(ACB) — 309 


|(AD| 8cm 





IDGC| 4cm 


Be C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBC) kaç cm? dir? 


A)6B B82 Giz DSYB  E)12v3 


ABCD bir dik yamuk 


il 
(ADI 1 (ABI 
(ADJ.-1 (DGİ 
7 
İDC| 4cm 
JAD| <7cm 
ei (AB| 8cm 
A 8 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 


7-D 8-D 9-C 10-E 11-A 12-8 















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Alan 











ABC bir üçgen 

ABD eşkenar üçgen 
(AB| 6cm 

IBG| s8 cm 


B D GC 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 1243 C) 16 D) 83 E) 12 


ABC ve EDG birer 
eşkenar üçgen 


(BD| -2cm 
IDC| 4cm 





B 2D 4 C 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABDE) kaç cm? dir? 


A) 5v3 B) 9 


Cc) 63 D) 12 


E) 8v3 





ABC bir ikizkenar dik üçgen, JABJ 1 JACI 
JABJ —JACJ, (BE| -8cm, |DG| <6cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBE) kaç cm? dir? 


A)8 B) 8v2 C) 12 D) 16 E) 12v2 


VUYINAYA MA 





A ABC bir üçgen 
|AD| — |0Gİ 
N JEG|  4JBE| 
Alan(DEC) 20 cm? 
B E G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
A ABC bir üçgen 
3JAE| - 2JEDİ 
2(BD| - 5|CD| 


Alan(ACE) - 4 cm? 





B Cc D 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 22 C) 24 D) 25 E) 32 





B 88 E C 


ABC bir üçgen, (DEJ 1 (BCJ, m(ÂCB) — 30“ 
JAD|  |DCJ, |DE| 4cm, JBE| -8v/3cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 


A) 36v3 B) 40v3 C) 423 


D) 48y3 E) s0v3 



































Üçgende Alan Test -4 i 
7. A ABC bir üçgen ii 10. ABC bir dik üçgen 
(BD||DE|<JECj ADE eşkenar üçgen 
JAF| > (FE| İ (ABI 1 (BCJ 
Alan(ADP) - 10cm?” | JAD| < 4cm 
(DB| < 2cm 
B GC 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCED) kaç cm? dir? 
A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 80 ! A)10 B12 O10W8 D18 E)143 
! 
8. A ABC bir üçgen Vİ. A ABC bir üçgen 
(AB|-JAD|<5cm | - |AD|-|DE|<|JEC)| 
ğ (DC| < 1 cm IBF| — |FC| 
IBD| 6cm B Alan(DFB) — 12 cm? 
m 
B 6 DA G 
z B F GC 
5 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? Eİ Ke i iYi 
> Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm“ dir? 
A)1 B)2 c)3 D)4 ES | 
A) 60 B) 68 Cc) 72 D) 78 E) 90 
! 
9. A ABC bir dik üçgen ; 12. A ABC bir üçgen 
(ABI 1 (BC i ği |DC| — 2JAD| 
(DHI 1 JACI “|BE| <8 cm 
9 JAB -9cm i |EC| <4cm 
H : 
IDC| x4cm ' 
> KE e B 8 E 4 G 
N Yukarıdaki şekilde, Alan(ABC) > 90 cm? olduğuna 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? i göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 
AS 8) 10 Oi D) 12 e A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 
11. 2-A 3-E 4-E 5-D 6-B 7-B B-B 9-D 10-E 11-C 12-c| 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Alan 














1 A ABC bir üçgen 
A, D, E doğrusal 
Alan(ABD) — 30 cm? 
Alan(ADC) — 20 cm? 
İN Alan(BDE) — 18 cm? 
B E Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A)6 B) 9 Cc) 12 D) 16 E) 18 
2. A ABC bir dik üçgen 
(BAJ 1 JBCJ 
(DC| - 2J8D| 
i |AB| 4cm 
Alan(ADC) — 12 cm? 
B D e 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A3 B) 4 


C) 5 


D)6 E)7 





ABC ve ECD birer eşkenar üçgen, 
TEFJ 1 (BDJ, ŞAHI < 23cm, 


(AHI 1 (BDJ 
JEF| > cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) * Alan(ECD) 
toplamı kaç cm? dir? 


Ays Bab OSB Des Bs 


IYINAYA MA 


A ABC bir üçgen 
ABD eşkenar üçgen 
IBD| <6 cm 
IDC| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 3v3 B)5 C) 63 D)8vy3 E) 24 
A ABC bir dik üçgen 
JABI 1 (BCJ 
JAD| — 3JDC| 
— JEC| < 4cm 


Alan(EDC) - 8 cm? 


| VEM 


Yukarıdaki verilere göre, |JAB| kaç cm dir? 





A)8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
A 
B 16 E D 7 G 
ABC bir ikizkenar üçgen, (ABJ 1 JADJ, TAE| 1 JBGJ 
JAB| — |AGJ, JBE| < 16cm, |DC| 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 28 Cc) 36 D) 42 E) 49 





Üçgende Alan 








7. A ABC bir üçgen 
IDFİ 1 ŞABİ 
(DEJ 1 (BGJ 
(BG| 8cm 
JAB| - 10cm 
IFD| -4cm 
JED| -3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 25 B) 32 o) 34 D) 36 E) 38 
8 A ABC bir üçgen 
IBD| < (DG) 
6 (BGC| 8cm 
JAC| 6cm 
|(AD| 4cm 
B D C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 6v5 C) 6v6 D) 6v7 E) 12v6 
9. D e ABCD ve AGFE 
birer kare 


(ACI köşegen 
JAG| 6cm 
(GB| <-2cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFE) — Alan(GBCF) 
farkı kaç cm? dir? 





IHYTNAYA TALE mmm m e m m mv 








Test -5 


10. A ABC bir üçgen 

m(ACB) — 45 
AC| - 8v2E cm 
8vy2 sl 
|BC| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 6) 16 D) 20 E) 24 
11. A ABC ve ECD birer 
v3 eşkenar üçgen 
Ş JAEJ 1 (EC) 
JAE| > V8 cm 
B GC D 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACE) kaç cm? dir? 





A)2 B)1 G) RE D) v8 E) 2 
2 2 
12. A ABC bir üçgen 
D, E ve F orta noktalar 
A, F, D doğrusal 
ii E Alan(FED) — 3 cm? 
B D G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 








A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
A)4 B)5 Cc) 6 D)8 E) 10 
(wc 2-6 3-C 4.C 5-D 6-D 7-B 8-D 9-A 10-C 11-C 12-E | 








man bini 





2. A 


eş yalş aanty şaşesdy reverse 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Açıorta 











1 A ABC bir üçgen 
TADI açıortay 
z > JACI — |BD| - 6cm 
IDGC| 4cm 
B 6 D 4 C |JAâB|—x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 


ABC bir üçgen 
(AD| açıortay 


(DEJ 1 (ACI 
|(AB| - 6 cm 
IDE| 4cm 


© 
| 
B D GC 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 


C) 14 


D) 16 E) 18 


ABÇ bir dik üçgen - 
(BNJ açıortay 

(ABI 1 (AGJ 
m(ÂGB) - 45" 
INC|J - 6V2 cm 
JANj —x 





Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3vy2 B)5 C) 4v2 D)6 E) 6v2 


IHYINAYA NA 


A ABC bir üçgen 
TADI açıortay 


(DC| 4cm 
(BD| 8cm 
B 8 D 4 C |AG|x 


Yukarıdaki şekilde Çevre(ABC) - 30 cm olduğuna 
göre, x kaç cm dir? 


A)5 B)6 G7 D)8 E)9 
A ABCD bir dörtgen 
AC ri 
3 N (ACI açıortay 
|(AB| <38cm 
B b |(AD| -5cm 
Alan(ACD) 10 cm? 
C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 





A)6 B)7 0)8 D)9 E) 10 
A ABC bir üçgen 
(BDI açıortay 
8 D JAB| -8cm 
N (AC| > 10cm 
(BG) 12cm 
B 12 C |DG| -x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 























Üçgende Açıortay Test -1 
7 A ABCD bir dörtgen 10. A - ABC bir dik üçgen 
IBDJ açıortay (ADJ açıortay 
JABI 1 (ADJ x (ABI 1 (BCJ 
(BC| 8cm İBD| 3cm 
|(AB| 5cm İDC| 5cm 
B 8 C Jap -4cm B 3 D 5 SG Şacj —x 
(DC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x Kaç cm dir? 





Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 














A)9 B) 10 C) 15 D) 17 E) 20 
Mp3 Bes C5 Das EA ) ) 
8 A ABC bir dik üçgen 11. A ABC bir üçgen 
X TAB) 1 JACI TAD) açıortay 
> iğ (BD)J açıortay çi 18 JAB| 12cm 
JAB| - 12cm ” JAC| - 16 cm 
B 15 c |BC| 15cm z (BC| 15cm 
|AD| -x z R > X C |DGj -x 
z 
z 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? , Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)6 B)7 c8 D)9 E) 10 
A3 B)4 o5 D) 3v3 g6 | ) ) ) 
9 A D ABC bir dik üçgen : 12. A ABCD bir dörtgen 
(ABI 1 (BGJ : IBCI 1 (CDJ 
! a N 
TACI açıortay : m(BAD) — 60 i 
JAB) -(DC| x6cm IBDJ açıortay 
İBE| 4cm : (BC| > 3vV3 cm 
B ç İDE| s3cm JABj —x 
m ” ig i 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? ler eriikee Böl ke em ali 
20 | 
in e Ee Dp ) : A) 3Y2 B) 3v3 Cc 6 D) 6v2 Ep) 683 i 
(1-0 2-B 3-D 4-B 5-A 6-C 7C 8-B 9-B 10-B 11-D 12-c| | 


İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Açıortay 





ir ima ii 





1. A ABC bir üçgen 
(ADJ açıortay 
Pa 
m(ABĞ) - 30” 
m(ACB) — 60* 
IDC| <2cm 
(BD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3 B) v2 o2y.2 D) 23 E) 4 


ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BCI 

(ADI açıortay 
(BD| -1cm 
IDC| 2cm 
JAD| —x 


o 
di 
U 
© 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AZ B)2 o) 


D) 248 


5 
p— 
ir: 








ABC bir üçgen, (ADJ iç açıortay, (AEJ dış açıortay 
Pa 

m(ÂEB) - 309, |AE| - 4V/3cm, |DC| - 2cm, 

İCE| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B)3v8 G6 D) 48 E)8 


İUYINAVA NM AA 





p 















İzi 

yi 
Mei 

PT 


5 


RL 


Test-2 


ABC bir üçgen 


(BKI açıortay 
JAK| -4cm 
(BC| 9cm 
|AB| — |KC| —x 








Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 0)6 D)7 E)8 
A ABC ikizkenar 
üçgen 
(ADI açıortay 
ö (ACI - |Bcj 
|AB| -6 cm 
IBD| -4cm 
B 4 D Xx Cc 
İDG| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


B)6 D)7 E)8 


yl 
3 


g2 
3 


A ABCD bir dörtgen 


B, K, D doğrusal nok- 
talar 





JAKI ve JCKJ açıortay 
JAB| -6cm 

(BC| 8cm 

(CD| 4cm 

JAD| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 

















Test -2 








Üçgende Açıortay 
7. A ABC bir dik üçgen 10. A ABCbirdik üçgen 
(ACI 1 JBCJ (ANI açıortay 
m(ABD)—m(0BÜ)-15* (ACI 1 (BCJ 
JAD| < 10cm INC| < 6cm 
IDC| sx İBNJ 10cm 
B 10 N 6 GC 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 











Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 








A) 33 B)6 c)8 D) 5.3 E)9 
A) 40 B) 44 C) 48 D) 50 E) 54 
8. A ABC bir üçgen 11. A ABC bir dik üçgen 
IKEJ ve (KFJ (ABJ 1 (ACI 
agıorlay, > (AKI açıortay 
(AFI — |BF) JAB| 3cm 
B K fe İSE 5cm vi B Xx K Cc JAC| 4cm 
İyi 
|EC| 4cm o © (BK| —x 
< 
Ej . 
IBK| z ii i 
Yukarıdaki verilere göre, İkel oranı Kaçtır? Eİ Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i 15 20 5 5 
5 4 7 9 i A) — B) -— og— DC E)1 
A) — B) — o) — D) — py— ! 7 2 
A) 7 hz 7 İz ) i 7 
! 
9. ir K 
A 
D 15 B 5 G 
ABC bir üçgen, JADJ dış açıortay, |AB| - 7cm i ABC bir dik üçgen, |(|ABJ L(CK, (AD) dış açıortay 
JBC| -6cm, |AC| <5ecm, |CD| —Xx : (0B| - 15cm, |BC| -5cm 
Yukarıdaki şekilde B, C, D doğrusal olduğuna göre, : Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 
x kaç cm dir? i 
' A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 
A)9 B) 10 C) 12 D) 13 15 | 
(15 2-B 3-C 4€ 5-E 6-B 7-D B-A SE 10.C TA 12-c| 











şen eo 

















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Kenarortay 














1 A ABC bir üçgen 
(âF| ve (CDJ 
kenarortay 

D 
|AG| - 10cm 
B F C |Gc| -x 
|GF| —y 


Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm dir? 


A) 12 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 
2. A ABC bir üçgen 
IAD)J ve (BEJ kenar- 
ortay 
E |GE| 4cm 
(X JAD| — 10cm 
e (BC| - 18 cm 
B D GC 


—— 8 —— 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(GBD) kaç cm dir? 


A) 16 B) 18 C) 19 D) 20 E) 22 





ABC bir üçgen, (AGI 1 /BG), 
IBG| 6cm, |AC| —x 


JAG| <4cm 


Yukarıdaki şekilde G noktası, ABC üçgensel bölge- 
sinin ağırlık merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 2413 B)8 


o) 45 D)9 E) 10 


TİVINLAYA TAL HA 





A ABC bir üçgen 
(BDJ ve (CEJ 


kenarortay 


|GD|*-JGE|-4cm 


a 
(9) 


Yukarıdaki verilere göre, |BD|-JEC| kaç cm dir? 


A)8 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24 
A ABC bir eşkenar üçgen 
G, ağırlık merkezi 
: g (ADINIBEJNİCFI 1G) 
IGD| 4cm 
a 
B D Xx GC 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4v2 B) 4v3 Cc) 8 D) 45 E) 10 


A ABC bir üçgen 
IGEJ 1 JABJ 


m 5 İAE| - JEBİ 
|GE| 4cm 


JAG| - 13cm 


Yukarıdaki şekilde G, ABC üçgensel bölgesinin ağır- 
lık merkezi olduğuna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 


A) 28 B) 30 C) 36 D) 40 E) 45 















































Üçgende Kenarortay Test-1 
TE A ABC bir ikizkenar üçgen i 10. A ABC bir eşkenar 
! üçgen 
G, kenarortayların ! 
i i G, ABC üçgensel böl- 
li i genin ağırlık merkezi 
ila di (BD|  |DE| — |EC) 
e ZN JAG| -4vV3 cm 
|GCJ| < 10cm : B D E fe 
B 16 C i 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(GDE) kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |AG| kaç cm dir? ' 
i A)9 B) 12 GC) 15 D) 18 E) 21 
A) 10 B) 12 GC) 13 D) 14 E)16 | 
1 A G, ABC üçgeninin ke- 
8 A ABC bir üçgen narortaylarının kesim 
48 G, kenarortayların noktası 
kesim noktası i D (ABI 1 (BC) 
TAGJ ve (BGJ açıortay JAD| — |DG| 
BG| 4cm m |(GD| 2cm 
/5 E 
z 
> ü > E Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
A) 4v2 B)6 Cc) 43 D) sv2 8 ! 
9 A ABC bir üçgen 12. A 
(AEJ ve (BDJ 
kenarortay t 
|DC| — JAF| 
JAG| — |BC| < 12cm , e İNE > 
ABC bir dik üçgen, G, ağırlık merkezi, 
A,G,D doğrusal, (ABJ LJACI, (GEJ 1 (BCJ 
JED| <-3cm, |BE| -12cm, |JGE| -x 
i verilere göre, |BF| kaç cm dir? 
MA rare e > , i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
0345 De E3vy10 | 
m i A)J3 B) 3,5 Cc 4 D)5 E) 5,5 
İ1-c 2.E 3-E 4-B 5-B 6-C 7-B 8-C 9-E 10-B 





. İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 


: 


pe pr emye e e yel m ermeye eyyam ahanamamçanan 


sak 


1D 12c| O 











Üçgende Kenarortay 








1 A ABC bir dik üçgen 
ADI n (BEJ — 1Gf 
i (ABJ 1 (BC) 
< JEC| -12cm 
< (BG| -x 
B D Cc 


Yukarıda şekilde G noktası, ABC üçgensel bölgesi- 
nin ağırlık merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


ABC bir dik üçgen 
(AD| ve (BEJ 


kenarortay 

B D c TADI LIBE| 
İDE| 2cm 
|GD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) y2 B)2 C) v5 D)3 E)4 


ABC bir dik üçgen 


JAEJ ve (BDJ kenar- 
ortay 


(ABJ 1 (BGJ 
IBF| 5cm 
|IEC| < 6cm 
JAB| —x 


w 
m 
» 
O 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B)7 o 8 D)9 E) 10 


İUYINAYA TN NA 


ABC bir üçgen 


G, ağırlık merkezi 








(GDJ 1 (BCJ 
İDC| 13cm 
JAG| < 10cm 
IBD| <7 cm 
|GD| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 2v2 B)3 Cc) 23 D) 4 ES 
A ABC bir üçgen 
JADJ ve (BEJ ke- 
narort 
E mi 
(ADI 1 (BEJ 
ÇA 
e, gili 
B D C JAE| -|JEC| 
IDG| 5cm 
(BG| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)110 (o B)120 


C) 130 


D)140 O E)150 


ABC bir üçgen 


(ADI ve (BEJ 
kenarortay 





Yukarıdaki şekilde Alan(EGDC) — 24 cm2 olduğu- 
na göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 54 C) 60 D) 68 E)72 






























































İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Benzerlik 
Üçgende Kenarortay Test -2 ERAR e en 
7. A ABC bir üçgen i 10. A ABC bir üçgen LU A D i A ABC bir dik üçgen 
> 
(DFJ 1 JEFİ 0 i 3 LABI 1 (BC 
İ Ni : E 
JAD| — |DB| (EDİ 1 (ACI 
JAEJ - |ECİ / (DB| < 1cm 
: E (NN A i 
JEF| 4cm B Cc E F ! D İAE| <-3cm 
: B F fe i 
ı DF| 6cm — ' 1 
E E & EA ABC — FED, O m(SAĞ) -80* 5 e 
Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel bölge- Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? MEL Or, see) ee i NM ” - 
Alan(AGC) : ! Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 
sinin ağırlık merkezi olduğuna göre, — — —— | Si - i 
Alan(ABE) i A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 54 Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? i 
oranı kaçtır? İ İ A) 20 B) 24 C) 27 D)30 E) 36 
N N 7 N A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E60 ! 
A)— BE o— DD) gi ! 
3 4 5 6 : 
ii A i 
8. A ABC bir üçgen i e 
A 2 ABC bir üçgen | D 4 G 
(ECINIBDJ (63 5 (DEJ / IBCI > b 
—— ı : 
m(OBG) — 309 ALAN LAD| <8cm > X 
JAD| < |DG)| u B D C İDE| <6 cm ” 
AE| < |EB| £ İDB| -4cm S A B 
Na (GD| - 2cm E ABC bir üçgen, (AD)J, (BEJ ve (GEJ kenarortay BCJ -x z 
B 8 © iereaem. (5 D, K, E doğrusal, |GK| - 2cm, |FG| -x, |KC| <y z ABCD bir yamuk, (AB) /IDCI, m(ADB) - m5Gb) 
e N z , |AD| 12cm, |BD| <8cm, |DCJ 4cm, |BCJ -x 
, 5 ! Yukarıdaki verilere göre, x * y kaç cm dir? i 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(GBC) kaç cm“dir? ği ı R 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ı Yukarıdaki veri > N 
A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 18 ukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 
A)6 B)8 o) 9 D) 12 18 | A)7 B) 7,5 c)8 
: ; D) 8, : 
| ) ) 8,5 E)9 A) 4 B)5 0) 6 D)7 E)8 
-*. A ABC bir üçgen 12. A ABC bir üçgen 
(ADI 1 (BCI | D,E, F bulunduk- ? Deme 
ği R ABC bir ü i z ir ü 
(BEJ kenarortay ları ei gr sgen | 6 ABC bir üçgen 
ta noktaları DB| <2 : 
(BD) - (Del (DB| <2em (BCI / IDEJ 
JAGJ| <6cm iy ği el elemi 
: AD| -6 i DI — 
(BG| - 5cm zi (BD| <4 cm 
8 | i | e İAE| -x 
i Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) -72 cm” olduğuna : i 
, göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? i B C i 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AGE) kaçcm”dir?  : i il Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
13 ii A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 27 Yukarıdaki şekilde m(ÂDE) - m(AGB) olduğuna gö- |! 15 
A)6 er C)7 D) —- 8 | | re, x kaçcmdir? ME B)8 c)9 D) 10 E) 12 
1-E 2-A 3D 4-D 5-B GE 7-A : 8G 9-A 10-D 11-C 12-D i i 
| | i A)5 B) 6 C)7 D)8 E10 ! 




















5 il eğ 
Üçgende Benzerlik Te 
7 A ABC bir üçgen ; 10. A ABC bir dik üçgen 
(BCI / TEDİ (ABI 1 JACI 
(EF) / BDJ i IDEJ // 1BCI 
; D E i 
JAF| <9 cm i 4 JAE| — 2JECİ| 
BC| - 15cm 
IFD| 6cm z 5 (BC| 
IDC| —x (DB| 4cm 
B Cc 
dak ı m kaç emi dir? | Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç ? 
0 C) 52 D) 54 E) 60 
A)3 B)4 Cc) 8 D) 10 nız ! A36 o B)4 ) ) 
i 
! 
e e 
8 A m(BAĞ) <mEbB) | 1. A ABC bir üçgen 
1 
(ABI // TECİ (EF) / BC) 
JEC| 3cm D, iç açıortayların 
kesim noktası 
: E |BC| 4cm 
ui JFC| 5cm 
3 |(CD| <6cm ul 
JAB| 8 |(EB| 3cm 
—X S i 
B 4 GC 6 D z 
> 
m 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 
, Ş H 
E) 12 
A)8 B) 8,5 Cc) 9 D) 9,5 E)10 | A)6 B)8 0) 9 D) 10 ) 
, 
ei e ai A ABC ve DEC 
9. ABC bir dik üçgen bilet içeli 
DEFG dikdörtgen (ABI // IDF 
a JEHİ — |HD| 
en JEB| — |FCJ 
b e vi MEG em |HB| 4cm 
1 
JFE| sx E B F SG ŞAHI —x 
ke — e | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
a e e BE ro A)6 B)8 Cc 9 D) 12 E) 16 
(wc 2-E 3-D 4-B 5-C 6-C 7-D B-A 9-C 10-D 



































- İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 


Üçgende Benzerlik 





EZ 








1. 


AA 


amman 


11-8 12-D | e 


A ABC ve DEF 
birer üçgen 


ABC — DFE 
Ni 
m(BFB) — 50* 
Pa 
m(EFÖ) - 70" 
Pa 
m(BDR) —a 





w 
7 
© 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


C) 60 


A) 50 B) 55 D) 65 E) 70 
A ABC bir üçgen 
E (ABI // (DEJ 
8 (AB| <8 cm 
İDE| 6cm 
IBD| <3 cm 
B 3 D Xx Cc İDC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)7 B)8 


Cc)9 


D) 10 E) 12 


, ABC ve ACD birer 
üçgen 


IBCI / TEF| 
(CDİ / (FGJ 
IFG| <9cm 
İBC| 8cm 





|EF| 6cm 
ICDİ| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 18 


FİYINLAYA YALI A 


A ABC ve ACD 
birer üçgen 


IBCI // TEF) 
(ADI / (FGI 
IFGJ| <8 cm 
IBC| 6cm 





JEF| <2cm 
JAD| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 


ABC bir dik üçgen 
|ACJ 1 (BC) 

IDEJ // IBCI 

D,R C doğrusal 





(DF| < |Fcj 
|FE| <8 cm 
JAE| 4cm 
IDE| 6cm 
JAC| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 








A)5 B) 6 C0)7,5 D)8 E) 9,5 
B F C 
ABC ve DBC birer üçgen, (ABI / |DCJ / JEFJ 
|AB| -6cm, JEF| <2cm, |DC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
5 7 9 
A) — B)3 Cc) — D)4 E)— 
) ia ) ) > ) ) | 
































Ü i st-2 
Üçgende Benzerlik Te 
7. D G ABCD bir kare : 10. A 
(AE) n (BD) - 4F) 
(BE| - |EC| 12 6 
/(AB| 6cm İ E 
: 3 
| B fe D 
ş : 
A 6 B (AB| -12cm, |AC| - 6 cm 
par JED| <3cm, JEC| -2cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları  : 
i : A 
toplamı kaç em” dir? i Yukarıdaki şekilde m(ÂBD) - m(EDB) < m(ACE) 
: olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A) 13 B) 15 GC) 18 D) 20 E)24 | 
: A)8 B) 10 Cc) 12 D) 13 E) 14 
! 
: 
8 A ABC bir dik 11. A ABC bir üçgen 
” üçgen (ADI açıortay 
y DEFG bir kare ” (ABI / (DEJ 
(ABI 1 JACI N JAE| - 3 cm 
IBD| >4cm JAB| 4cm 
B 4 D 6 E z 
IDE| 6cm z EC <X 
JEC| sx , 
5 i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? i 
| A) 6 B)7 c)8 D)9 E) 10 
A)8 B)9 Cc) 10 D) 12 15 | 
, 
9 D x ç O ABCDbirdikdörgen |! 12. A ABC bir üçgen 
(DEJ 1 JEF| “181 / IDEJ 
i 
16 ” JAR) <İBE JAE|  JECİ 
ği |AD| > 16 cm İDF| <6 cm 
- FC| -x 
an ee ——; — |BF| -9cm |FG| 
İDC| sx İ 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i : 
A) 16 B) 18 GC) 20 D) 22 pa |! A)6 B)8 09 D) 12 E) 15 
| TE 2-C 3-B 4-C 5-D 6-B 7-B 8-B S-E 10-D 11-D 12-D 





yerme 











İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 


Üçgende Benzerlik 


















B E 


Pam Pi 
ABC ve DCE birer üçgen, m(BAE) - m(BDE) 
İDC| 3cm, JAC| -S5cm, |CE|-6cm, |BC|—x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)8 B) 8,5 Cc) 9 


D) 9,5 E) 10 


ABC ve BCD birer 
üçgen 


(ABI / TEFİ / (DCI 
İDE| s |EF| 4cm 
|BE| 6cm 

JAB| —x 





Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 








ABC bir üçgen 
IDE 1EF1/ (EcI 
(AD|-|0G|-JBG| 
IDE| <4 cm 
JHF)—x 
B y Cc |BC| —y 


Yukarıdaki verilere göre, x - y toplamı kaç cım dir? 


A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 


İUYINAYA WA 


(A81 / 1CDJ 

(ADI n (BCJ < (F) 
D, E, G doğrusal 
|CF| <İFE| -|BE| 








|GEJ| 3cm 
JAF| 8cm 
İDE| <x 
|DF| <y 


Yukarıdaki verilere göre, Xx * y toplamı kaç em dir? 


A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) i2 


ABC bir üçgen 
(DEJ / (BCI 
IFK| <2 cm 
JAF| 4cm 
|CKİ| > 6 cm 
JEF| sx 
IDF) sy 





Yukarıdaki verilere göre, & oranı kaçtır? 
y 


AZ B) 1 95 D) > E) > 


B G D 





ABC ve CED birer dik üçgen, (ABI 1 (BDJ, (CEJ 1 |DEJ 


(ACI 1 (ECJ, JAB) <8cm, JED| <6cm 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) — Alan(CED) olduğu- 
na göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 20 E) 24 




















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Benzerlik 



























































Üçgende Benzerlik Test -3 li a 
7. A ABC bir üçgen i 10. ,A ABC ve BDF birer üçgen i A ABC bir dik üçgen | 
(DEJ / TECİ Z M(BAĞ) - mBDh) (ABI 1 (BC) | 
JAEJ s (ECJ 13 |BC| 4cm > JEDJ 1 (DFJ | 
D N Alan(ADE) - 8cm? | (BF| 3cm | E D |AD| - |pcj | 
i B.S E c |(CD| <2 cm İDE| < |DFJ 
: ABC bir dik üğgen, (AB) 1 (ACI, (DEJ 1 IBC JAF| —x |AE| < |FC| <5v/2.cm 
B G ı i nı 
JAD| - 2cm, |BE| -5cm, |DB| < 18cm rr 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCED) kaç cm? dir? i er . eN 
' Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm” dir? 
a8 B) 16 G) 24 D) 32 E) 36 i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
AGO OB1i20 C240 Dero E)s00 7 g ite A)75 B)75/2 Cjtoo Dtov8 E120 
! A)— B)4 o— D)5 EE— | 
: 2 2 2 ! 
8. A ve eli A 
: ABC bir üçgen 
İ 8 : a 
, IDEJ 1 (BC) ! A ABC bir dik üçgen 
gi (FK 1 (BC) (ABJ 1 (BCJ 
1 ı 
i B2E 3 F X G JAF| — |FCJ i IBFJ 1 JAcI 
1 j BD| - 10 Ti 
E > ABC ve DEF birer üçgen, (ABI / (DEJ | IBD| > 10cm n (DEJ 1 JAc) 
EK| 7cm 
S (ACI / (DF). (BE) <> |DF| <2cm e IBF| - JEC| 
ir ü - 5 AD| 5cm E 
ABC bir üçgen, (DEJ / (ABI, |DC| < 3JAD| 2 JEF| -30m, JAC| -8em, |FGJ <x | LAD| z JDE| - 4cm 
2 | IKC| < 4cm 2 
Yukarıdaki şekilde Alan(DEC) - 18 cm? olduğuna |, a : di? i İDE| —x il JAF| —x 
göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
, İ i Yükandeki veri N Kk e i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
: E3 i ukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! 
A)6 B)8 o) 9 D) 12 pu | A7 B) 6 a vi ) 
; ! A)3 B)4 C)5 D)6 E)8 
A9 Bp 08 ez 7 | i 
| 
9. 0 412. A ABC bir üçgen İ 
(ED) // TEC) | ilin dü 
(pr|-4cm e TAE) L TED) 
: : A DE ; 
B c JEF| - 6cm (ACI // TDEJ (BDJ 1 (CD) 
i K (BD| <2JAp| 
i — : AB| - |BC 
ABC ve CDE birer dik üçgen, JABJ 1 |ACI, JACI LJCDI | B çi Rem : 3JDK| —2İKF| ii 
i : ği i AE| -8 
(BCJ / TEDİ, JAE| <2em, |EC| -4cm teen © Melen 
İ “ Yukarıdaki verilere göre, |AE| * |FC)| toplamı kaç ! B E.-276 F i İDE| <2 cm 
A > Alan(CDE) : v5 : : 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCI oranı kaçtır? | cm dir? : ! İDC| —x 
an( : Yukarıdaki verilere göre, |BF| kaç cm dir? i 
a) 2 B) ii o) 3 D) 4 E) 5 A)8 B) 9 G) 10 D) 12 E) 15 : | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
3 9 5 Ti g ! | A)8 B) 9 C) 10 D) 11 gız | 
(vE 2B TA 4-C 5-B 6-C 7-C B-E 9B 10-D TA 128) A2 B)3 © 4 D)5 E) 6 





Test -4 


























Üçgende Benzerlik 
7. ABC bir eşkenar üçgen O! 10. A ABC bir üçgen 
B, F, D doğrusal (ACI // IDET 
IDEJ / JABI z IBE| -2lEcİ 
JAF| <4cm 
(EF| <2cm 
JEC| 4cm B Ni G 
ii S iDEJ—x Ni Nem 
i Yukarıdaki şekilde Alan(ADEC) —20 cm olduğuna 
i göre, Alan(DBE) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 
A)6 B)5 Co) 25 D)4 E) 23 
8. A ABC bir üçgen 1. A ABC bir dik üçgen 
(DF) / (BC) | (ABI 1 (BCJ 
İDE| - JEFİ (ACI 1 TEDİ 
(DH| — 3JDG| (BE| < |ED| <3cm 
IFC| > 2JAF| m (DC| 4cm 
(BC| > 12cm > Alan(ABED) -S, 
iğ a z Alan(DEC) - S, 
! .. S, 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, s, oranı kaçtır? 
Aa)2 B)3 04 D)5 E) 6 A)1 B > o2 Dz E)3 
9. ABC bir üçgen 12. D ABC bir dik üçgen 
(GEJ NIFD) 14) |  TABI 1 JACI 
JAG| - |BG| 4 (DEJ 1 (BC) 
JAFİİFE|SJECİ © 6) IBE|<|JEC|x3cm 
Jp) -(pej O| ŞE 6 İpol-4cm 
Alan(FKE) — 4 cm? Alan(DEC) - S, 
i Alan(ABED) - S, 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DKG) kaç cm? dir? lk ik eği m mad 
: 2 
A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 | > gö 9? 91 9i 
Tp 2G 3-B AC 5.B 6-E 7-B 8-C 5-8 10-8 








yem pey 





İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Üçgende Benzerlik i 




















A ABI 1 (BCJ 
IBCI 1 (DCJ 
(AEJ 1 JEDİ 
D JAE| — 2JED| 
3 İBC| 10cm 
IDC| <3cm 
JAE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 





A) 3v5 B) 6v/2 o) 45 D) 10 E) 6/3 
ABC bir üçgen 
(EF) / (BCI 
(ADI 1 (BEJ 
(DG| — |BE| 
JED| 9cm 
|EF| <6 cm 
JAB| —x 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)8 B)9 Cc) 10 D) 12 E) 15 
A — ÇABCbirdik üçgen 
(AB) 1 (BD) 
|AE| < JEC| 
E |(CD| -5cm 
iz (BC| 6cm 
N |(AB| — 12cm 
İED| —x 
B 6 GC 5 D 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 62 B) 5/3 o D) 4v6 E) 10 


HYINAYAMN JA 


p 


A ABC bir üçgen 
m(ÂBĞ) - m(DAĞ) 
X |CD| <4cm 
(BD| -5cm 
B 5 D 4 c JAC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 25 B)6 Cc) 210 D)7 E) 8 


7 


kN 

B 3 D 9 Cc 

ABC bir üçgen, m(BAD) - m(ACB), |BD| - 3cm 
|(AD| <4cm, JDC| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 





A) 24 B) 26 C) 27 D) 28 E) 30 
A ABC bir eşkenar 
üçgen 
m(BAD) —- mEDE) 
Xx 
(BD| <-3cm 
IDC| <6 cm 
E 
JAE| -x 
B 3 D 6 (0 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B) — Cc) 6 D) — E7 














e La Ta RR A 
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Üçgende Benzerlik 





























ÜğepdeBemzelik....... m. eyi m ei yaş eme e ESR A e e SE ŞE 
7. A ABC bir üçgen , 10. A ABC bir üçgen 1 A ıı 4 
m(ÂBÜ) < mBAĞ) ! (BD| - 8cm i 
(DB| -1cm JEC| 6cm 30 40 
JAE| < 2cm IDE| -5cm 
JAD| -3.cm |(DC| 4cm A 12 B 
|EG| < 4cm i B 8 D 4 GC JAE|>zcm > li i 
z > a İ ABC bir üçgen , (ABJ L(BDJ, JAD| — (DC| 
IDE| —x ! JAB| <x ABC bir dik üçgen, (ABJ | (ACI, (ADJ 1 (BGJ : : 
i JAE| — |ECJ, JABJ < 30cm, JAC| - 40cm İBD| Vi |(AB| -12cm, |BC| Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
: 38 i Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ADE) kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 2 B)3 04 D)S 6 ! a-“ B)9 C) 10 DE E) 15 i 
İ 2 | A) 52 B) 53 C) 54 D) 55 56 | A) 10 B) 12 0) 13 D) 15 E) 20 
| 
v7 LE | 
8. A ABC bir üçgen ' | 
| 2. A i 6. A ABC ve DCF birer 
ADI 1 (BC : i i 
18 a | RI N (AE - |BE| 
E (BD| < |DC| 5 | 7 (BD| 4cm 
FK >Zem  W | B E ec CF| - 6cm 
Ne s (ABI // (CDİ, B, E, F, C doğrusal | 8 I6Fİ x8e 
B D c (Fojs3cm $ e z (BC| - 8cm 
5 a — — > -5cm EM z 
JAB) -18em O £ |CD| - 12cm, |AB| — JED| < 6cm, JEF| | ABC bir dik üçgen, (ABI 1 JACI, (DEJ 1 (ACI z D. “R 8 CR 
z — — ; 5 Ni 
|BE| -4cm, |FC| 3cm, JAF| —x |CE| -2|BE|, |DE| -8 om, |CD| 12cm, (BD/—x 
ka edeli ii e e Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? İ Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : 
A)S B) 6 c)8 D) 10 E) 12 yi g2 ogi b) g3 : A)1 B)2 o) 3 D)4 E)5 
i 2 2 3 2 A)7 B) 215 c)8 D) 6v2 Ey10 | 
! : i 
i : | 
9. A ABC birüçgen  ! ABC bir üçgen | > 
12. A sg | 3. KN, i 6. A ABC bir üçgen 
(EFİ / IBCI 7 NO (DC| <6 cm z : 1BD| - (DCJ 
x & N (ADI 1 (BEJ | D |EC| -8cm AK| s8 
(AE| <(DC| ; |AK| 3cm 
: a 16 JADİ -9cm : : 
4 |EF| 4cm ! JBE| - 12 ' IKD| < 1cm 
: -i2cm : ı 
gi D c İ|BE|>i5cm |; B 12 E 8 C > | i 
! m(BAĞ) — 70* ! i 
|AB| xx ye B D Cc 
m(EDÖ) -a | 
Yukarıdaki şekilde m(ÂBE) - mEBG) olduğuna ! , Ni i | ie bi ne 
göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? | JAC| - 10cm, JAD| 8cm, JAB| -x Yukarıdaki verilere göre, TEcl oranı kaçtır? 
i ; : 
i : 
AsAO Bi7 20 D25 Es0 | M40  BS0 Css DO EZ | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? AZ B) 2 9? DE EZ 
(1-0 2-E 3-E 4-B 5-B 6-E 7-B 8-D 9-B 10-C 118 aze) | A) 10 BS&5 .C)13 D) 15 E) 17 



































Üçgende Benzerlik Test -6 
7. A ABC ve FBD birer i 10. A ABC bir üçgen 
a. 1 
ği (BC) / (DEJ 
i 
Gl DE i (DK) TEKİ > iF) 
TAP ii o i D E N 
Fe 0 2JEF| —3İFH| 
JAFJ - (CDJ 4cm JAE| — JECJ 
BF| -6cm i — 
e B H 6 K ç İHKİ 6cm 
i Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 
aa çan , İAEİ 
Yukarıdaki verilere göre, TECİ oranı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 
1 3 5 : 
A) — B) — G2 D)— E3 | 
) > ) 5 ) ) 5 ) | 
! 
8. ABC bir üçgen Mi. A (AB) 1 (BGJ 
ı 
(AD) n (BEJ < FJ (AEJ 1 (BD 
ı 
(BD| - |Dcj (AB| — |BC| 
Tİ D 
JAF| — |FD| z . JAE| - 17 cm 
s 12 > IBE| > 12cm 
e |EC| -x 
Ni B fe 
Alan(AFE) i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, ————— oranı kaçtır? 
Alan(FBD) A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 17 
1 1 1 1 : 
A)1 B) — G) — D) — p|— 
) ) 2 ) 3 ) 7 ) gi 
9. A ABC bir üçgen i 12 D G © ABCDbirkare 
ABI / IDF E, A, B doğrusal 
(ACI // TEF F JEAJ <|GFJ 
(DE|-JECİ-2em | 
B 2 E.G i E A B 
Yukarıdaki şekilde taralı bölgenin alanı 45 cm? ol- Yukarıdaki verilere göre, m(EDF) kaç derecedir? 
duğuna göre, Alan(DEF) kaç cm? dir? : 
| A) 45 B) 60 C) 75 D)90 E) 120 
A)1 B)2 o) 3 D)9 gis ! 
1E 2D 3-C 4-C 5-B GE 7-B 8-C 9-C 10-C 11-8 12-0 





me aynen mer ma 


m ARIN 








İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
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ABC bir üçgen 
A, FD doğrusal 


Xx (BFJ açıortay 
(ACI / IFEJ 
> ii JAB| - 2JBD| 
B D E GC 
JFE| 4cm 
JAGC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20 
2 A 
10 
8 
E 
4 
B D C 
ABC bir dik üçgen, (AB) LJACJ, |BDJ—|JDC| 


JEC| 4cm, JAB|—-8cm, JAE|-10cm, |DE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 23 B) 5 G6 D)4v3 E)8 


. ABC bir üçgen * 
(BCI / IDEJ // (FKI 
JAF| — |DB| 
IKE| - 2JEG| 
Alan(DEKF) — 16 cm” 





B Cc 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBCE) kaç cm? dir? 
A) 14 B) 18 


Cc) 20 D) 24 E) 28 


077 İİİ İİİ İİİ İİİ 


ABC bir üçgen 
(FEJ / TABJ 

ILKI // TACI 

|BE| < JEK| < |KCİ 
Alan(KCFL) - S 

C Alan(BEFA) -P 





Yukarıdaki verilere göre, z oranı kaçtır? 


4 7 5 
A)1 B) — C)— D)— E)2 
) ) 7 ) ği ) 7 ) 
A G, ABC üçgeninin 
<? ağırlık merkezi 
(ABJ 1 (ACJ 
sik IDEJ / (BC 
OX A |GEjsjEG| 
B C 
JAG| <4cm 
İDE| -x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B)6 C)7 D)8 E)9 


ABC bir üçgen 
DEFG bir dikdörtgen 


(ALI 1 (BGJ 
|GD| <8 cm 
İBC| - iZcm 


Alan(DEFG) - 32 cm? 








B D L E Cc 
; Alan(AGF) 
Yukarıdaki verilere göre, —————— oranı kaçtır? 
Alan(BCFG) 
1 1 1 1 1 
A)— B) — GC) — D) — — 
9 ) 8 ) 6 ) 4 zl 3 





























Üçgende Benzerlik Test -7 
7. j A ABC bir ikizkenar i 10. A ABC bir dik üçgen 
üçgen iğ (ABJ 1 (BCJ 
b JAB| — |AG| İBE| 3cm 
BD| <12cm : 
(8D) z |DE|  J|EC| < 5cm 
12 G İBE| 9cm ! 
: İDC| <8cm 
6 |IFC| 8cm i 
(EG| -7 cm e TE 
B 9 EF 8 Cc ! 
|CG| 6cm : 
|DE| —x i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i A)2 B)3 C)4 D) 25 E) 33 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ' 
21 : 
A) 17 g) 22. C) 14 D) giz ! 
2 2 ! 
EN A ABC bir üçgen 
i 0 pi 
m(ÂDE) — 20* 
; ABC ve ADE birer o ! E 
T N m(ÂBÖ) — 70* 
eşkenar üçgen A 
' — |DB 
(BD| <6 cm i D JAD| < (DB| 
BC|— 2|DE 
Ebe : 1BG|- 21DE| 
E ül S6) — 
z A mM(BAC) <a 
Xx z B (e 
z 
B 6 D Cc E 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
A) 45 B) 50 GC) 55 D) 60 E) 70 
A)4 B) > C)6 D)9 E) 12 | 
9. A ABC bir eşkenar ; 12. 
üçgen i 
ADC ve ABE birer | ! 
B üçgen ; 
C 4E pa a 
m(EAĞ) < mÂDE) ! 
9 ! 
|CE| -4cm ! 
|BD| < 9cm : ABC bir üçgen, (AD) açıortay, |EC| — |CD| 
D JAC|- 4cm, JAE|- 2cm, JED|—1cm, JAB|—x 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? : Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)9 B) 12 GC) 15 D) 18 24 ! A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
| 1-B 2-B 3-A 4-D 5-B 6B 7-D &C 9-D 10-A 11-A 12-C | 











EN 





amenna eme 
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Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 


EE 








| 
| 


li 
i 
| 
| 
j 
j 
j 
, 








Pi 
1. mM(ABC) — 62 
Pali 
m(CAB) 61 
Pi 
m(ACD) - 60“ 
Pi 
M(ADC) — 57* 
B G 
Yukarıdaki verilere göre, en uzun kenar aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A)(ABJ B)JBCJ C) (ACI D) (ADJ E) (CDJ 
2 A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
Pi 
M(ADC) —a 
NA 
(1 
B Cc 
Yukarıdaki şekilde D noktası ABC üçgeninin iç böl- 
gesinde bir nokta olduğuna göre, & nın en küçük 
tam sayı değeri kaç derecedir? 
A) 89 B) 90 Cc) 91 D) 99 E) 101 
3. A ABC bir üçgen, 
(AB| — |BD| 
JAD| > |DC| 
pla 
M(ABC) - 40“ 
ZN N KOR) - 
B D ç MACB) sa 


Yukaridaki verilere göre, o nın en küçük tam sayı 
değeri kaç derecedir? 


A) 34 B) 35 C) 36 D) 39 E) 41 


İUVINLAYA TAT Aİ 





| 
| 
| 
| 
İ 


Pp 











i 


ABC bir ikizke- 
nar üçgen 


|AC| - |BG| 
Pam 
M(BAĞ) <a 


» 


Yukarıdaki verilere göre, & nın en büyük tam sayı 
değeri kaç derecedir? 


A) 60 B) 61 C) 75 D) 85 E) 89 
A ABC bir üçgen 
JAB| <4cm 
4 X 
IBC| <8cm 
JAC| <xem 
B 8 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği kaç tam- 
sayı değeri vardır? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


E ABC, ACE ve 
CDE birer üçgen 


m(GDE) — 1109 
(Öp  mGAE) - 60 
m(ÂEÜ) — 709 
Pm 
AN M(ECA) — 579 
Pa 
M(BAĞ) — 539 


Yukarıdaki verilere göre, en uzun kenar aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)(CE) B)IBCJ OJABI DARE EB)JACI 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 











Test -1 





7. o Çeşitkenar bir üçgenin en büyük iç açısı 80” dir. : 10. Bir kenar uzunluğu 6 cm olan bir ABC eşkenar üçgeni- 
i nin (BCJ kenarı üzerinde bir D noktası alınıyor. 
i 
Bu üçgenin diğer iki iç açısı da tam sayı olduğuna i 
göre, en küçük iç açısının ölçüsü en fazla kaç dere- Buna göre, |AD| en az kaç cm olur? 
cedir? i 
A) 23 B)4 Cc) 32 D)5 E) 3v3 
A) 24 B) 36 Cc) 39 D) 45 E49 ! 
, 
! 
ı 
! 
8. z D ABCD bir.dörtgen : 11. A ABC bir üçgen 
A |AD| <5cm | JAB| <3. cm 
, 3 4 
11 JAB| z6cm i JAc| —4 cm 
6 : 
IDC| 11cm (BC| —x 
|BC| < 13cm | B x C 
B 13 GC 
JAC| <xcm " o 
z Yukarıdaki şekilde m(BAC) > 90” olduğuna göre, 
Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği kaçtam > Xin.en küglk tim sayı deyerli Kag.om diz 
sayı değeri vardır? E 
E A)4 B)5 0)6 D)7 E)8 
A)8 B)9 C) 10 D) 11 pIZ | 
ı 
' 
9g. A ABC bir üçgen İ 12. A ABC bir üçgen 
m(AGB) - mBAb) | “m(ABÜ) > 90“ 
8 |AB| <8 cm 10 JAC| < 10 cm 
IBD| sx i (AB| —x 
B Xx D C ; B C 
ml YELE göre, xin en büyük tam sayı de- i Yukarıdaki verilere göre, x in en büyük tam sayı de- 
ğeri kaç cm dir? : ğeri kaç cm dir? 
' 
A)5 B) 6 07 D)8 E)9 | A5 B)6 07 D)8 E9 
(e 20 3-C -E B-E 6-E 7-E B-A 8.C 10-E 11C 12E| 








a e işer pir. «ga melmimanllemama sani mar da öğe 
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A ABC ve ACD 
birer üçgen 
60 ği 
m(ABC) — 1009 
BÇİ MADE) — 50* 
m(GAD) — 60* 
SON 
GC D 


Yukarıdaki verilere göre, şeklin en uzun kenarı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 





A)(ABI OB)JACI CO)JBCI DADI BIDCI 
A ABC bir ikizke- 
nar üçgen 
(ABI 1 JACJ 
|AB| < JAC| 
B D GC 
Yukarıdaki şekilde D noktası B ve C arasında bir 
nokta olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi ke- 
sinlikle doğrudur? 
” A) JBD| > |DC| B) |AB| > |DCJ 
C) JAC|J > |AD| D) |AD| > |DCİ| 


E) |BD| > JADj 


>» 


i ABC bir üçgen 

m(ÂBÜ) > 90“ 

(AB| -8cm 

10 JACJ < 10cm 
(BC| —xcm 


B X C 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği kaç tam sa- 
yı değeri vardır? 


A)3 B)5 C)7 D)9 E) 11 


IHVINAYA MN A4 





â 5 D ABC ve ACD birer 
üçgen 
i (AB| 1 (BC) 
IDC| 4cm 
JAD| 5cm 
B 6 c |BC| 6cm 
JAC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği tam sayı 
değerlerinin toplamı kaç cm dir? 


A) 13 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 
A ABC bir üçgen 
|(AC| - 10cm 
6 10 JAB| 6cm 
(BC| <xcm 
B Xx Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği tam sayı 
değerleri kaç tanedir? 


A) 15 B) 14 Cc) 13 D) 12 E) 11 


A ABC bir üçgen 
mb) < mi) 
JAC| <>5cm 
(BC| -8cm 
JAB) —xcm 





u 
w 
o 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği kaç tam 
sayı değeri vardır? 


A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 











RAE AA a AA 
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ILK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
! Üçgenler Genel Tekrar 
z - . : — KE ENE OE 
Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları Test -2 ; SAA yi 
; 
7. A ABCveEBDbi- ! 10. A ABC bir dik i 1. xile y tümleriki açının ölçüleri, y ile z bülünleriki AB//EF 
rer dik üçgen üçgen | açının ölçüleridir. (CKJ ve (DKJ açıortay 
(ABI L(DCI | (ABI 1 (BCJ | (Rb) - 50* 
: Xx — & ; Buna göre, z—x farkı kaç derecedir? : > 
IDB| — (BG)| i > M(ACB) <-45 m(BAĞ) — 140* 
mEDE) -29 | |(AB| -5cm | A)45 o B)GO oOCSO D)120  E)180 m(FE) <a 
Pa a (N pa ! 
D B c mACD) a , JAC| —x : i 
vi S 
Yukarıdaki şekilde E e (AB) olduğuna göre, anın Yukarıdaki verilere göre, x in en küçük tam sayı | Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç derecedir? | değeri kaç cm dir? i 
A) 30 B) 35 Cc) 40 D) 45 E) 50 
A) 15 B) 16 Cc) 30 D) 45 E46 ! A) 6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
| 
| 
i i i i 
B. A ABD ve BCD Mi. A ABC bir üçgen 2. A 5 (BA // IDE ! A ABC ve BCD birer 
irer ü : i ikizkenar üçgen 
birer üçgen i (AD) açıortay i 5 m(BCb) — 55” : D e 
> JAB) -6cm | | ii D EÇ, e i (BC) < |6Dj 
ii J(AB| 8cm i m(ABC) — 1309 : 
e i 8 i x i AB|  JAC 
B D |BC| 7cm |AC| < 12cm | 559 m(GDE) — x E | dü lAc| 
pa m(ÂBD) — 35" 
JADI <8em IBD| <xcm : Kl) 
" c u m(BAĞ) — 509 
7 CD| < 10 cm : pe 
e ei) z Bb wp c İDC| <ycm z > V e 
e i m so 
PDL peel z z i Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? z > — 
z : z 
Cc ç Yukarıdaki şekilde x ve y birer tam sayı olduğuna gö- i z 
il ; — . p pa pi 
Ni re,xin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç cm | A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125 Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç farklı tam sayı de- i dir? , 
ğeri alır? i i i A) 45 B) 50 GC) 55 D) 60 E) 65 
A)8 B)7 Cc 6 D)S g4 
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E14 | | 
e e SB 12 | 
9. A ABC bir üçgen İ A | 3. A 
IBD| - |DC| 5 9 
JAB| -6cm i 
! i D 
JAC| <8 cm i Cc y D | i : 
JAD| xem ABC ve ACD birer üçgen, m(ÂBÖ) < 90" | i 
i ; İ E p80” 
m(GAD) > 909, |AB| - 12cm, JAD| 9cm | B E e 
i MAREA i 
Yukarıdaki veril Ö in alabileceği kaç t | (BC| <5cm, JAG| <xem, |CD| —ycm ABC ve CDE birer ikizkenar üçgen, |AB| — JAC| ABC bir dik üçgen, (AB) 1 (BCJ 
ukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği kaç tam- |! | (6D) - |cEJ m(EAb) - 100 m(BEb) isi Yaz e 
sayı değeri vardır? i Yukarıdaki şekilde, x en büyük tam sayı değerini al- i i ei iş e 
, dığında y nin en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? İ 
A)8 B)7 C0)6 D) 5 A | | i Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 | A) 65 B) 70 C)75 D) 80 85 | 
: D) 55 E) 60 
(1-5 2C SA 4-8 5-E 6-B 7-C B-A 9-D 10-C 11-C 12-c| | men ER ez Si 
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Üçgenler Genel Tekrar Test-1 o e e ei 
7. A r ABCbireşkenar , 10. ABC bir üçgen A ABC birdik üçgen | A 
GB dı. © 
LAEJ 1 (BGJ (CDJ dış açıortay | 17 m(ADC) — 135 A z 
: : ! Xx 
D JAE| — |FG| m(BDÜ) — 249 JAC| -17cm ! 
ı ; i e gay o 
JADJ — (DB| m(BAĞ) EE ” ii JAD| — 82 cm ABC bir üçgen, m(ABG) - 30 
m V M(OFĞ) > 59 B p X Re |DC| —x i JAB| 2cm, |AC| - 7cm, |BC| —x 
B E Cc PN İ 
m(ÂACF) -a i ; i 
: z i 
: i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
. ! Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? : N $ ! 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? ' : i 
A)7 B)8 C) 6vö D)9 10 | A)6 BAB O3y6 D) 8 E) 5v3 
! A) 42 B) 44 GC) 46 D) 48 E) 50 İ 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E)S55 | 
| İ 
! i ı 
| e 
8. A ABC ve ABD birer at A B IBA / ID A ABGbirdiküçgen A 
4 ü Y i 
üçgen 7x |BE|  |CEJ IDEJ açıortay 48 m 
(AB) 1 (AG) Gi (BEĞ -80 (AB) 1 (BC) 
LAB| - |BD| GE 6 2 AD| - |BD| 
4 e 807 e M(ABO) — 7x B 12 D 10 G 
C |BE|—jJEGİ ül m(ECD) — 2x ; 5 IDC| <5cm m 
m(AGB) — 409 i 2x JAB| - 6cm Gİ ABC bir ikizkenar üçgen, |AB| - |AC| - 13 cm 
Cc D i ii < 
D m(EBD) <a E B m E © |BE| —x z IBD| 12cm, |DC| 10cm, JAD| —x 
z İ e 
m İ > 
5 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? İ > AN Ni , 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i A)5 B) 10 C)15 D) 20 E) 25 ! i 
A) 10 B) 15 GC) 20 D) 25 E)30 | A)3 B) 23 Cc)4 D) 3v2 gy25 | A)5 B)6 Cc) 7 D) 8 E) 9 
i i 
| ii 
i i U 
9. ABC bir üçgen ı 12. DEN 
: A ABC bir ikizkenar i A 
(AD) ve (CD) | üçgen 
açıortay i i Yl e 
gi i “m(BAĞ) > 30“ ! ğ 
m(ÂBG) — 40* A & 
b m(ÂDE) - 120" 
m(ADC) <a i | 
| JAB| - JACI 
i ; 
IDE| < 4/38 cm i B 2 D G 
; — -— — t ! 
EN p , M(BAĞ) - 30“, m(GGD) — 359, m(ABE) - 45“ i JEF| <4.cm ! 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? A e i ! ABC bir dik üçgen, (AB) 1 (ACI, |BD| - 2cm 
M(DFE) — 559, m(FEB) —o : ' 
i | i JAB|  |AD| - V5cm, |AC| -x 
A) 70 B) 65 G) 60 D) 55 E)50 : : ' 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? : i e R ği 
: Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
! : : 
i A)5 B) 10 G)15 D) 20 E) 25 : i 
A) 20 B) 21 Cc) 22 D) 23 E|24 | A)4 B) 25 O 5 D) 45 E) 6 
1-C 2-A 3-B 4-C 5-C 6-E 7-C 8-E g-A 10-D 11-B 12.C > : 
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Üçgenler Genel Tekrar Test-2 | Ee EZ 
7. A ABC bir dik üçgen 10. A,B vecC köylerini birleştiren yollar bir dik üçgen oluş- i 1. A ABC birdik üçgen O! 4. A ABC bir üçgen 
(ABI 1 ACI Meni Fi bayunp B köyüne doğrusal al yol, (ABI 1 (ACI JAB| — JACJ-15cm 
: B köyünü C köyüne birleştiren doğrusal yola diktir. : 
15 20 (ADI 1 JBCI : (AHI 1 (BCJ i IBD| <4cm 
Xx : : 
JADJ — |DEJ i i a JAH|-|DC|-6cm | |DC| — 14cm 
- : A'dan BC yolunun ortasına ve B'den AC yolunun or- ; Ba H D 6 e : 
ii |AB| 15cm ğ i (BH| - 4cm 
B D E G l tasına doğrusal olarak giden araçların yollarının ke- : ! 
JAC| 20 cm i siştiği yerin B'ye uzaklığı 6 km olduğuna göre, A ile 
JAE| -x C arasındaki en kısa yol kaç km dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(AHD) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 18 C) 16 D) 12 E) 9 A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 24 i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! i 
A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) 36 
A) 12v2 B) 15 C) 10v2 D) 9v2 giz | | i 
8. ABC bir üçgen CU ABC bir eşkenar 
, ü ; 2. ABC bir üçgen i 6. ABC bir üçgen 
m(ABE) - 759 li A e e ği 
m(ÂBE) — 45 M(BCA) — 45” 
m(ACB) — 45* (DF) 1 (FEJ | (KE ) i (ECA) 
i | AE m(ÂCB) < 909 AD| <4cm 
(AB) - 2cm (FEJ 1 (BCJ 5 (ACB) |AD| 
2 ; 
JAC| —x 7 m(DEB) - 459 | JAB| -4/2cm |BC| - 6V/2 cm 
5 Ri : LE yl 
Ka |EC| < 4cm : A JAC| 5cm z 
— ! B Cc 
z |AD| —x | R 
Yukarıdaki verilere göre, x k dir? er N i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm” dir? ii 
> iz ' Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? | : Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
AVE BEZ G3 DB B1 | | A)7 B) 14 C) 10v2 D) 20 g2 | 
) ) ) ) i A)4 B)4v2 C)6 D) 4v3 E)8 i ' A) 18 B) 12 Cc) 9 D) 8 E)6 
| | i 
i 
9 A i 12. A ABC bir eşkenar üçgen | 3. , 6 A 
! ; : 
(AHI (BC) 
Ne IKDJ 1 ACI D 
ye 
ga) (KEJ 1 (BGJ 
| 
B 12 D2C KELLE i B 15 D Cc 
b İ IKD| -2cm | İ B E c 
ABC bir üçgen, JABJ ( (ADJ, JAB|J — |JAD)| : e | ABC bir üçgen, JADJ| 1 /BCJ : 
CI - N < GER e ABC bir üçgen, |AD| — |DCI, |BE| — 2JEC)| 
|İDC| 2cm, |BD| 12cm, JAC| —x : (AHİ — 11cm JAC| - 10cm, | BC| - 15cm, JAB| - 17cm 
Gi Alan(DEC) - 4 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, x ka dir? i veri Ö 2 dir? 
göre, ç cm Yukarıdaki verilere göre, |KF| kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm“ dir? a il ze 
i ği : ! Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABED) kaç cm” dir? 
7 i 
A) B)8 C) 6v2 D)9 E)10 | A3 B)2â o4 D)5 gö | A) 84 B) 80 C)75 D) 70 De | 
” A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 
TA 2.C A 4-E 5-C 6-B 7-A 8-E S-E 10-B 11-D 12-C 








Üçgenler Genel Tekrar 











7. A ABC bir üçgen 
(BDJ ve (CD| i 
ln açıortay 
Punyi ' 
© m(BDO) -135? | 
i 
N vx 
i 
5 e JAC| 12cm ! 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 40 C)44 D) 56 E66 | 
8. A ABC bir üçgen | | 
JAB| 10cm i 
10 Xx |BC| - 14cm : 
JAC| Xx 7 
Pİ 
8 
B 14 Cc E 
ii 
Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) — 56 cm? olduğuna zl 
göre, x kaç cm dir? (m(ABİ) < 90") 
A) 10 B) 8y2 C) 12 D) 14 E16 ! 
' 
ı 
9. A ABC ve DEF birer | 
eşkenar üçgen i 
(BC|-|DF| 6cm ! 
: 
B C 
Yukarıdaki şekilde üçgenlerin çevreleri toplamı 36 cm i 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A 145 B188 G2 D243 E28M3 | 
(1-8 2-B 3-A 4C 5-B 6-B 


- 
> 


a 
- 


- 
N 








Test -3 


A ABC ve BDC bi- 
rer üçgen 


(DHI 1 (BCJ 
Pam 
m(BCA) — 30” 
İDH| 5cm 
JAC| 8cm 


U 


Alan(ABC) 


Yukarıdaki verilere göre, —— 
Alan(BDC) 


oranı kaçtır? 


3 1 3 5 4 
A)— B) — C)— D)— E)— 
İş 5 iri ri ir 


A ABC bir üçgen 
(ADI 1 (BG) 
JAC| 15cm 
JAB| < 13 cm 
(BD| 5cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 54 C) 64 D) 72 E) 75 
A 
8v2 
ZN 
B 14 D Cc 


Pi 
ABC bir üçgen, m(ABC) — 45” 
JAD| -(DC|, JAB) - 8v2 cm, IBD| 14cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 








A) 28 B) 40 C)42 D) 48 E) 56 
8-B 9-B 10-E 11-B 12-B | 








i 
: 
i 
; 
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m mn ELA 














1 A ABC bir dik üçgen 4 A 
(CEJ açıortay 
Xx 
- (ABI 1 (BCJ 
(BE| -3cm 
B 2 E 1 BD 3 C 
E |AC| — |BGJ # 4cm 
ğ |AE| <x ABC bir üçgen, |AEJ açıortay, JADJ | /BCJ 
n AN IBE| 2cm, JED| <icm, |DC| «3cm, JAC| Xx 
B CcC 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 B)5 o Vâ D6 g7 A) 283 B) 3v3 Cc) 3v2 D) 4 E)5 
5 A ABC bir üçgen 
2. ABC bir dik üçgen m(BAD) > MAĞ) 
: Lb) alert, x m(ADE) — mbt) 
8 
(AB) 1 JACI N JAD| -21CD| 
AC|*JAD|s(JBCJ 
K A | dd İSG il |(AB| 8cm 
B “6 m(ABC) >a Ss 
e - > 5 z IBD| 4cm 
E JAE| <x 
Yukarıdaki verilere göre, « Kaç derecedir? z 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 15 B) 22,5 Cc) 30 D) 45 E) 60 
A) v6 B) 2v2 Cc) 3 D) 28 E) 4 
3. 6. 





ABC bir üçgen, /(AB| 1 (ADJ, |DEJ açıortay 
ABC bir dik üçgen, |BDJ açıortay, JABJ 1 JACJ JAE| - |ECJ, JAG| -5cm, |DC| <9cm 
JAD| <-8cm, |DC| 10cm 
İDE| -17cm, JEC| <x Yukarıdaki şekilde G noktası ABD üçgensel bölge- 
sinin ağırlık merkezi olduğuna göre, Alan(ABD) kaç 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? em? dir? 
A) 36 B) 48 C) 54 D) 64 E) 72 


A) 15 B) 17 C) 19 D) 20 E)21 














A a A a a md 

















Üçgenler Genel Tekrar Test -4 
7. A ABC bir dik üçgen O! 10. A ABC bir dik 
! üçgen 
ABI 1 (BCI i 
i AB) 1 (AC 
” JAG| - 10cm | ADİ EİN 
|GK| 2cm 
JAB| - 12cm ! 
İ (BC| <x 
D Cc Gi S > 
Yukarıdaki şekilde G noktası, ABC üçgensel bölge- i Yukarıdaki şekilde G ve K noktaları sırasıyla ABC ve 
sinin ağırlık merkezi olduğuna göre, |BC| kaç cm  ! GBC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna 
dir? ; göre, x kaç cm dir? 
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 22 | A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 
8. A ABC bir ikizkenar : 11. ABC bir üçgen 
R ' 
üçgen (ADIN (BEJ - (G3 
(AB| - JAC) (AH) n (FGİ > (KJ 
' 
|GD| 5cm L JAFJ — |FB| 
B 4 D Xx GC . 1 
ie 5 |HGJ — |GEJ 
: ğ 
> 
. . .. “.: > 
Yukarıdaki şekilde G noktası, ABC üçgeninin ke- — Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) - 72 cm? olduğuna 
narortaylarının kesim noktası olduğuna göre, x kaç göre, Alan(FBHK) kaç cm? dir? 
cm dir? : 
A)6 B)8 9 D) 12 E) 15 
A)8 B) 10 C) 11 D) 12 13 | 
9. A | ABC bir üçgen i 12. 
G, ağırlık merkezi 
(GDJ / JABI i 
(GEJ / TACI 
G D 
| ABC bir dik üçgen, JADJ dış açıortay, B, C, D doğrusal 
B D E G ! 
: (BE 1 JACI, JAB| <3 cm, JAG| < 2cm 
a .. Alan(AGEC) i 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(GDE) oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 8 | A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
(1-5 2-D 3-E d-A 5-E 6-C 7-C 8-D SA 10-A 11-B 12-c| 

















ğ > 
mmm GA AŞ A A küsen Gisa REEL GİRİ 
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Üçgenler Genel Tekrar 











E: A 
1. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
|AD| < |0C)| 
D 
X IDG| 4cm 
|(AB| —x 
İz 
B GC 
Yukarıdaki G noktası DBC üçgensel bölgesinin ağır- 
lık merkezi olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A)8 B) 10 Cc) 63 D) 12 E) 14 
2. ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (AC) 
IBE| < |EC| 
|CDİ-|DE|—Zcm 
B E G 
(AD| -4cm 
JAB| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 2v3 B)4 Cc) 3v2 D)S E) 3v3 
3. A ABC bir üçgen 


(AEJ açıortay 
8 (DEJ // (FG) 
İDE| — |BE| 3cm 


B c |FCİs7cm 
NA JAC| 8cm 
D 7 JAE| —Xx 
F 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AZ B)4 Cc) 5 D) 6 E)7 


TYINAYA MN AA 


a 
Test-5 — 
7 
A ABC bir eşkenar üçgen 


EFGH bir dikdörtgen 
JAHI  |HBJ - JAGİ 
Alan(EFGH) — 18v8 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 


A) 24 B) 27 C) 30 D) 36 E) 24v3 
A ABC bir üçgen 
(GDJ / 1BCI 
|GD| < 4cm 
(BC| —x 
D 
B Xx C 


Yukarıdaki şekilde G noktası kenarortayların kesim 
noktası olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 12 





B E C. 


ABC bir üçgen, m(ÖEĞ) - m(BAĞ) 
İDE| -6cm, |AB| <8cm 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABED) - 21 cm? olduğuna 
göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 27 B) 36 C) 42 D) 56 E) 63 














Üçgenler Genel Tekrar 


7. A ABC bir üçgen 
m(ÂBÖ) < 90* 
JAB| -3cm 
İBC| 4cm 


JAC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği tamsayı 
değerlerinin toplamı kaç cm dir? 














UMVINLAVA YALE mmm mmm mmm mmm mame mn 


10. 





; 

Test-5 

£ 

ABC bir üçgen | 
D e (AB) i | 
: 

JAD| 6cm 
IDC| 8cm 
JAC| —xcm 





Yukarıdaki şekilde m(ÂBG) - m(ACb) olduğuna gö- 
re, Xx kaç farklı tam sayı değeri alır? İ 




















A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
A)7 B)8 C)9 D) 10 E) 11 
| 
B, N 11. A E bir ikizkenar 
üçgen | 
: ğ (AC) — |BCJ | 
m(ÂFE) - m(BEb) 
JAE| 6cm 
B 2 D 6 C | 
JEB| 4cm 
ABC bir üçgen, |DC| «6cm, JAB| <-4cm IBD| 3cm 
JAD| >3cm, |JBD| <2cm, |AC| Xx JAF| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
N g i 15 |! 
â)4 m 05 D) 6 E) > | A)8 B) 9 G) 10 D) 11 E) 12 | 
3. A ABC ve DBF i 12. A ABC bir üçgen 
birer üçgen (DEJ / 1BCJ 
(DF // 1BGJ | 3|DE| - 2JBC)| | 
|GE| 1cm i , | 
JEC| s2cm | 
JAG| 3cm | 
B © : 
ali . o Alan(GEF) i 
Yukardaki Verilere göre -Alan(ABC) li is Yukarıdaki şekilde Alan(DFE) —- 10 cm? olduğuna | 
i öre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
1 1 i 1 | bi ME İN 
N A) 40 B) 45 GC) 50 D) 60 E) 65 i 
(15 2-A 3-D 4-D 5-E 6-A 7-A 8-D 9-D 10-A İA 12-8 | İ 








iğ ü a 

hee vg 

ii 5 Sa 

Da 5 | 

PA ri | 

> # l ÜN 

| | | 

j za 
# j 





NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ - VEKTÖRLER 

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 
DÖNÜŞÜMLER 

ANALİTİK GEOMETRİ GENEL TEKRAR 
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Noktanın Analitik İncelenmesi - Vektörler 





erene 

















Analitik düzlemde A(1 —-m, 5 -m) noktası Il. böl- 
gede ise m nin alabileceği tamsayı değerleri topla- 
mı kaçtır? 


A)4 B)7 C6 D)9 E) 10 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, aşağıdakilerden hangisi F G ve H noktaları- 
na eşit uzaklıktadır? 


AYA B)B Ge D)D E)E 





X 





Analitik düzlemde OABC paralelkenar 
A(10, 0), Bfa,b), C(3,4) 


Buna göre, B noktasının koordinatları toplamı kaç- 
tır? 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 


MYINAYA NN HA 


Analitik düzlemde A(-5, -4) ve B/2, 3) noktaları- 
na eşit uzaklıkta ve Oy ekseni üzerinde bulunan nok- 
tanın ordinatı kaçtır? 


A) -2 B)—1 o 1 D)2 g3 


ABC bir ikizke- 
nar üçgen 


(AC| - J8G) 
A(0, 8) 
C(6, 0) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, B noktasının apsisi kaçtır? 


A) -2 B) -> C)-3 D)-> E)-4 








ABCD bir kare, C(1, 5) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde, D köşesinin 
koordinatları toplamı kaçtır? 


A) —1 B) 1 Ga D)3 E4 

















Noktanın Analitik İncelenmesi - Vektörler 








Test -1 


Analitik düzlemde ağırlık merkezinin koordinatı 














7. Analitik düzlemde A(1,—3), B(t, k) ve C(2,-8) nok- i 10. | eN 
taları veriliyor : K(5, -1) olan karenin köşelerinden birisinin koor- 
: dinatı P(3, 1) noktası olduğuna göre, Karenin çev- 
| - m i resi kaç birimdir? 
A e (BCJ ve JABJ  2JAC)| olduğunagöre, ttk 
m A) 12 B) 16 C)20 D) 24 E) 28 
i 
A)-3  B)-2 c)0 D) 1 p2 |! 
8. NN 
! 
' 
, 
ı 
i 
ABI 1 (ACI, A(0,6), B-9,0), C(k,0) 7 A(9, 2), B(6,k), |JAO|J - |0B| 
z 
Dik koordinat düzleminde verilenlere göre, K kaçtır? Bİ Dik koordinat düzleminde verilenlere göre, k kaçtır? 
z 
A) 2 B)3 Cc) 4 D)5 ge ye B7 G8 Dea Es 
9. AÇA, 9) ABC bir üçgen O! 12. 
(BEJ açıortay 
TACI 1 (BEJ 
DE (ED) -|0ci 
AÇI, 9) i m2 
D ı 
C(-7, 3) : B 
— 
Ç ml ABO bir üçgen, |AC| - (BC), A(5,8), B(-13, -2) 
| Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö-  ! Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? i re, |OC| kaç birimdir? 
| A-a B-2 G- Dz B4 | )s BASE Os Dad BE 
| 
İ |1-D 2-B 3-D 4-A 5-E 6-B 7-E 8-C s-C 10-B 11-B 12-6) 





E 


i 
; 
: 
i 
| 
i 
; 
: 
i 
i 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
İ 
| 
| 
| 
| 
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Noktanın Analitik İncelenmesi - Vektörler 

















Analitik düzlemde, A(5, 3) ve B(-2, 4) noktaları ve- 
riliyor. 


Buna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (3,2) B) (2,3) 6) C7,1) 


D) 3,2) E) (1,-7) 


Analitik düzlemde, 


A-(,-2) 
B-(7,4) 


vektörleri veriliyor. 


Buna göre, (ABİ kaç birimdir? 


A)6 B)8 Cc) 6v2 


D) 8Y2 


E) 10 





Yukarıdaki şekilde birim karelere bölünmüş yüzeyde u, 
a ve b vektörleri veriliyor. 


Buna göre, u vektörünün a ve b vektörleri cinsinden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A)sa kb 


B)bs-2a C) 2a -2b 


D) a-3b Eba 


İHYINAYA AI A 


p 


Analitik düzlemde, A(1, 2), B(8,5), C(-1, 4) nokta- 
lari veriliyor. 


Buna göre, AC - B vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (1,3) B) (3,5) 6) 5,3) 


D) 5,-3) E) (3,—5) 


AB - (5,6) 
A-(3,-1) 


vektörleri veriliyor. 


Buna göre, B vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4,5) B) (7,5) G) (8,5) 
D) (5,8) E) <5,8) 
D F fe! ABCD bir kare 
İDF| > |FCJ — |CEJ 
E 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, AF 4 EF — BC vektörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 


AAD BDF (CE mDdE BBE 


ERER 


Noktanın Analitik İncelenmesi - Vektörler 


Şek ALL İn zda Lİ a a a bo İN ER 





Test - 2 


10. Analitik düzlemde, A(4, -5) ve B(-2, 3) noktaları ve- 





7. AB DC-AD 4 2CD toplam vektörü aşağıdakiler. | ! Si 
den hangisine eşittir? Li 
t 
ABC BAC (CD DBD ECB Buna göre, İJABİ| kaç birimdir? 
A)S B)6 Cc) 8 D) 58 E) 10 
8. A-Ç -3) i 11. Analitik düzlemde A(-1,5), B(2, 7) ve C(x, y) nokta- 
in > i ları veriliyor. 
2A4B-(9,-3) 
vektörleri veriliyor | Buna göre, AC 4 CB toplam vektörü aşağıdakiler- 
i İ den hangisidir? 
Buna göre, B vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
5 ik i m ALIR) B) 8,2) G) (3, -2) 
Fi 
A) (4,3) B) (5,3) C) (2,5) R D) (3, 12) B (1.2) 
> e 
D) (-3, 5) E) (4,2) z 
E 
9. Analitik düzlemde, | 12. A-(,-1) 
Üz ci B- (6,5) 
V (3,k) C ke, *de, 
W- (1,3) i vektörleri veriliyor. 
vektörleri veriliyor. AB // C olduğuna göre, k kaçtır? 
1 
Ü-Ü-2W toplam vektörü birim vektör olduğuna A)1 B) 2 o) 3 D) 4 E)6 
göre, k nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? i 
A4 B)3 G2 D) 1 go ! 
(1c 2-0 3-C 4-D 5-0 6-E 7-E 8-B SA 10-€ 





; 
i 
: 
li 
; 
a 
| 
; 
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Noktanın Analitik İncelenmesi - Vektörler 





A 





2. 





A- 3e, -de, ve B Ge, * k.e, 


vektörleri paralel olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -10 B) -8 G)-6 D) 4 E)8 
Analitik düzlemde, 
A -3e, *2e, 
B-18,465, 
vektörleri dik olduğuna göre, t kaçtır? 
A) -6 B)-5 G)-4 D)-3 E)-2 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde orijinden başlayıp 
sabit hızla giden bir araç, B noktasına 40 dakikada ulaş- 
maktadır. 


Buna göre, bu araç aynı hızla orijinden başlayıp sa- 
dece Â ve B yönlerinde hareket ederek, C noktası- 
na kaç dakikada ulaşır? 


A) 160 B) 180 C) 200 D) 220 E) 240 


| 
| 
i 
; 
j 
j 
i 


FAYINAYA FAL 


m 


İ 








JA| -2v5 birim, |B| <4 birim ve ALB olduğu- 
nagöre, |A -B| *- |A-B)| toplamı kaç birimdir? 


A)6 B) 448 Cc) sy2 D) 10 E) 12 


Analitik düzlemde, 


A-2e,te, 


B-(4,p) 


vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, p kaçtır? 








A) 1 B)2 Cc) 4 D)5 Ep) 6 
ES A 
A B 

ABCD bir dikdörtgen, |DE| — JEF| — |FCJ 


Yukarıdaki verilere göre, 2AE *t BE toplam vektö- 
rü aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A2AB B2AD CSBC DaFF EsDG 











mim a RK EE ATA İL a a la, 
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Doğrunun Analitik İncelenmesi 





Test -3 


Noktanın Analitik İncelenmesi - Vektörler 

















| 
i 
: 
: 
£ 
: 
: 10. A(0,3), B(4,6), C(2,-3), D(x, y) noktalarıveriliyor. Analitik düzlemde A(7, 3) ve orijinden geçen doğ- O! 4. Analitikdüzlemde A(-1,2) noktası 3x44y4k-0 
Analitik düzlemde, Â - G 2) vektörü birim vek- — ! | runun eğimi kaçtır? i doğrusu üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? 
GR AB -CD olduğuna göre, x * y aşağıdakilerden i 
” < 5 ” SE ili e i 
tör olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin ça hangisidir? | AZ B) > > D) 2 EE | A) -5 B)O 03 Da E)S 
pımı kaçtır? | 
i A)4 B) 5 Cc 6 D)7 E)9 | 
A)5 B) 1 C)-1 D) -5 -9 | | 
| 
| | | 
| 
m(BAD) — 459 5. Aşağıdadoğru denklemi ve eğim karşılaştırılması veril- 
; | ! miştir. 
a i 11. Analitik düzlemde, : ari 
A (<4, 3) ile aynı yöndeki birim vektör aşağıda- : u di | Buna göre, bu karşılaştırmadan hangisi yanlıştır? 
kilerden hangisidir? em i İ EEE Eğimi 
43 4 -3) : Ba (6.9 A) y-3x-1 3 
A) (3, 4) B) (5-2) a (Z —) (6. 9 | i y 
eş : vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, m kaçtır? | : B) y-7-4x 2 
vi (— >) Ea ” İ Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- m Diz 2 
ii z )-2  B-3 G2 Da 4 iğ GC) 2x-3y-4 E 
3 )— )- | re, AB doğrusunun eğimi kaçtır? S 3 
z E 
< — D) yz5 o 
z | A-Z Bi C)-1 D) 1 g3 5 > 
> © v E) 7y42x-1-0 si 
: İ i 2 
i 
i | 
| 
Analitik düzlemde, 12. Analitik düzlemde, A(2, 5) ve B(7, 1) noktaları verili- 6. OABC bir kare 
di d: 5x 4 2y-21-0 
U-3e, 148, i 
V-28,-38, Buna göre, AC - BC -2C aşağıdakilerden hangi- | 
sidir? 
vektörleri veriliyor. : 
A €5,4) B) 6, -4) Cc) 8, -6) i 
Buna göre, |U - V| kaç birimdir? İ i 
D) (8, 6) E) 5,6) İ 
A)4 B) 42 G5 D) 5v2 E) 6v2 | Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- i Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
: re, AB doğrusunun eğimi kaçtır? i re, Alan(OABC) kaç birimkaredir? 
ı 
i 1 i 
A)-2 D- C) 1 DE g2 |! A)2 B)4 G9 D) 16 E) 25 
TB 2.C 3D 4-E 5-B 6-C 7-D B.D 9D 10-6 10 —— 126) 





























Doğrunun Analitik İncelenmesi 
Doğrunun Analitik Incelenm€sc«<«<«c0o0o 0 << - 


Test-1 











7. o Analitik düzlemde eğimi 2 olan ve A(1, 3) noktla- : 11. Analitik düzlemde x-4, y - 5 doğruları ve lğğ 
sından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden i ler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? 
hangisidir? | 
i A)5 B) 10 C) 15 D) 20  E)25 
A)ys2xt1 B)x-2y-1-0 
O)x*yz4 D)2x-y-5 
E)3x-2y143-0 
| 12. Analitik düzlemde vektörel denklemleri, 
! 
dı: (6 y) - 1,2) 4 k(8. a) 
| YAY ,2 
8. Analitik düzlemde, da: (& y) > (4,1) #t(1,2) 
© y)5 (8,2) *k.(5.-1) İ olan doğrular birbirine paralel ise a kaçtır? (k,t e R) 
6 3 
pa ” i il —— B) -— c)0 D)3 E)6 
doğrusunun doğrultman vektörü aşağıdakilerden  ; A) 5 ) 3 ) ) 
hangisi olabilir? 
A) (8.2) B) (2,3) O) (6,41) 
D) 65, -1) E) (1,5) li 
' 13. Analitikdüzlemde 2x4 y-—1 - 0 doğrusunun nor- 
“ mal vektörlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 
Ul 
£ Ada B) (-1,-2) C) 1,2) 
> . 
S 
z 
9. Analitik düzlemde, > D) (2,1) E 2,1) 
x-yz8 
3x-y-4 : 
doğrularının kesişme noktası aşağıdakilerden han- 14. 
gisidir? 
A) (1-5) B) (2,-5) 6)(8.-5) | 
D) (5.3) E) (3,5) 
10. Analitik düzlemde doğrultmanın vektörü u— (1,2) Yukarıdaki dik koordinat sisteminde taralı bölgeyi 
olan ve A(2, -4) noktasından geçen doğrunun ka- i ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangi- 
3 : .j: 
palı denklemi aşağıdakilerden hangisidir? sidir? 
A)x-2y0 B)2x*y->0 | A)y>23,x<-2 B)x<2,y>2 
Ox*yz0 D)2x-y 44-0 C)x2-2, y>3 D)x<-2, y>0 
E)2x-y-8-0 E)xs-2,y>3 
8-C 9-C 10-E 11-D 12-E 13-D 1d-E | 








Para 
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1. 














Analitik düzlemde A(4,—5) ve B(1, 4) noktaların- 
dan geçen doğrunun eğimi kaçtır? 
A) -3 


B) -X 0-2 D)3 E)5 


Analitik düzlemde A(5, 3), B(1, 2) ve C(k,1) nok- 
taları aynı doğru üzerinde olduklarına göre, k kaç- 
tır? 


A)-4 B) -3 G2 D) 1 E)3 


Analitik düzlemde A(2, 1) noktasından geçen ve 
u - (-1, 3) vektörüne paralel olan doğrunun denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)ys-3x4-5 -0 B)3y 4 x-5-0 


C)y——3x*7 D)x* 2y-1-0 


E)x*y>3 








Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A)y-3x-3 B)y*3x*-3-0 
C)3y—x—1-0 D)x*y-3 


E)x-yz>1 


İHYINAYA YA HA 


p 


a 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, AB doğrusunun eğimi kaçtır? 

2 1 

A) -— B) -—— 

) 3 ) 3 


9-2 D)2 E)< 


Analitik düzlemde vektörel denklemi, 


&, y) > (2,3) * k.(6,8) 


olan doğruya aşağıdaki vektörlerden hangisi para- 
leldir? 


A) (3,2) B) 5,6) 6) (8,4) 


D) (2,7) 


E) (4,6) 


ABCD bir kare 
B(-1,3) 








Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 


re, ÖD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) 3x-2y-0 B) 2x—-3y-0 
CO)ysxst1 D)x-y43-0 


E)3x-2y44-0 











Doğrunun Analitik İncelenmesi 























8. Analitik düzlemde P(a,- 5) noktası, vektöreldenk- : 12. 
lemi (x, y) - (4, —3) * k(1, 2) olan doğruüzerin- ! 
, de olduğuna göre, a kaçtır? i 
A)1 B)2 03 D)4 ES | 
1 
8 i dik dinat sisteminde verilenlere gö- 
9. Analitik düzlemde, A(2, 1) noktasından geçenve |! AE ei g 
normal vektörü N — (3, 5) olan doğrunun kapalı | re, Atan( ) kaç y 
denklemi aşağıdakil hangisidir? : 
şağıdakilerden hangisidi A4 B)6 98 D) 10 E) 12 
A)3x45y—11-0 B)3x-5y-1-0 |! 
C)5x43y-13-0 D)5x-3y-7-0 |! 
' 
E)3x*5y411-0 i 
| 43. Analitikdüzlemde x4y- 14 doğrusuile y-x*2 
i doğrusunun kesişme noktasının orijine uzaklığı kaç 
İ birimdir? 
' 
ilk dil B) 6v2 Cc)8 D)7 E)6 
10. Analitik düzlemde A(t-1, 2t4 3) noktalarından Ay 10 ) v2 ) ) ) 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- o 7 
sidir? (t & A) ğ 
z 
Ay—2x43 B)y-2x*5 E 
7 
Oysxtz D)ys4-—x , 14. Analitikdüzlemde (-1).(Y t1) XV bağıntısı- 
: nın grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
E)x-2y-5-0 | greiği aş 
; 
i 
11. Analitik düzlemde, 
, 
© y)5(4,—1) *k.(3,5) i 
doğrusunun parametrik denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? i 
A)xs4k-1 B)x-3k 44 i 
ys3k*5 y5k-1 i 
i E) y 
O)x-k4#3 D)x-38k-4 i 
yeakt5 yz5k*t1 : j 
i X 
: o 
E)xz>4k*1 i 
y83k-5 
(ta 2-B 3-C 4-B 5-B 6-C 7-A 8-C S-A 10-8 11-B 12-B 13-A 14-B 
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Doğrunun Analitik İncelenmesi 














1. o Analitik düzlemde, 


(a— 1)x-*2y—1-0 
4x* (a* 1)y *3-0 


doğruları birbirine paralel ise a nın alacağı değer- 
ler çarpımı kaçtır? 


A) -9 B)-4 Ğ-2 D)0 E)9 


2. Analitik düzlemde, 


xy): (6,2) *k.(2,1) 


doğrusunun normal vektörü aşağıdakilerden hangi- 
si olabilir? 


A) (6,2) B) 2,1) 6) (2,6) 


D) (2, 1) E) (1.2) 


3. o Analitik düzlemde, 


xt2y-1-0 


doğrusuna Ox ekseninde dik olan doğru Oy ek- 
senini hangi noktada keser? 
A) (0,1) 


B) (0, 2) 6) (0.—1) 


D) (0,—2) E) (0,—4) 


4. Analitik düzlemde, 


yz3xt12 
yz-—2x1*12 
y>0 


doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç birimka- 
redir? i 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 72 E) 90 


İHYINAYA MTA 


Analitik düzlemde A(5, k - 3) ve B(2,2k—1) nok- 
talarından geçen doğru Ox eksenine paralel oldu- 
ğuna göre, k kaçtır? 


A)-4 B)-2 G0 D)3 E)4 
Analitik düzlemde vektörel denklemleri, 
d,:06y) (1,4) $ k(8,a) 
d, : (&, y) - (5,2) * t(2,3) 
olan doğrular dik kesiştiğine göre, a kaçtır? 
9 
A)—-4 B) -2 02 D)3 > 


Analitik düzlemde, 


Xy)5 (3,8) *k.(1,2) 


doğrusunun Oy eksenini kestiği noktanın ordinatı 
kaçtır? 


A)-2 B) —1 


o) 1 


D)2 E)4 


AD 1 Oy 
B(-2, 0) 
G0, — 4) 
Do, 2) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)2x4y414>20 
y<2 


B)2x*y14s0 
y<2 


0)2x*y44<0 
ys2 


D)2x*y14>0 
y<a2 


E2x4*y14>0 
y>2 








Kan 





Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde, y—3, y-—x ve x-2 doğ- 
ruları arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkare- 
dir? 


25 
A) 10 B) —- C) 15 D) 20 E) 25 


Analitik düzlemde parametrik denklemleri 


d.:x-1t-3 d.:Xx-5-—2k 


2 
ys3tt1 ysa3*ta.k 


41 


olan doğrular paralel olduğuna göre, a kaçtır? 
Gteh) 


2 2 3 
A)-6 ei 9z D) 2. E) 6 


Analitik düzlemde, d.: ys m,x #n, ve 
dııysmxtn, doğruları veriliyor. 


Aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur? 


Am,.m,s-iised,id,dir. 

B) d, doğrusu y eksenini (0,m,) noktasında keser. 
C)m,#m,ven,n, ised,//d, 

D) d, doğrusu x eksenini (n,, 0) noktasında keser. 


E) m, s0 ise d, doğrusu Oy eksenine paraleldir. 
2 2 


1 
dıy —x 
uy 3 
dıy MX 


m(ÂOB) — 105” 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, d, doğrusunun eğimi (m) kaçtır? 


A-Z B)EB o -2 D) -1 E)2 





2-E #-D 4-C 5-E 6-B 7-D 8-A 





a 7 7 ARR İRİRİNİRİRİİİNİNİNİRİRİRİİEİLİLİLİLİLİİLİLİLİ İNİN 


Test -3 


Analitik düzlemde, A(3—t, — 1) ve B(3t—-1,5) nok- 
talarından geçen doğru Oy eksenine paralel ise t 
kaçtır? (t e PR) 


A)-4 B) -3 Co) -2 DI © g2 


Analitik düzlemde, A(-2, 2) ve B(3, 4) noktaların- 
dan geçen doğrunun vektörel denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisi olabilir? 


A) © y) 2,2) * k(2,—-5) 
B) Yy) C2,2) 4 k(5, 2) 
C) (xy) - (2,—2) * k( 5, —2) 
D) (xy) — (5,2) * kC2,-2) 
E) «4y) (5,2) 4 k(2,-2) 


AB:4x 4 3y—-12-0 


(OH) 1 AB 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, |OH| kaç birimdir? 


AZ ri Cc) — D)5 E8 


ABCD dikdörtgen 
dıy—x*t4 
d,ıys-xt4 
AC1,0) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, Alan(ABCD) kaç birimkaredir? 


A)3 B)4 6 D)8 E) 10 





10-A 11-A 12-D 13-D 14-B 15-B 16-C | 























İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Doğrunun Analitik İncelenmesi (| 





EE 
iğ A 





Test-4 — 


ZAR DİM nl e b sm e 





1. — Analitik düzlemde, 


3x *2y-5-0 


doğrusuna paralel olan ve A(4,—-6) noktasından ge- 
çen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)3x42y-0 B)3x-2y-24-0 


C) 2x -3y 410-0 D) 2x-3y46-0 


E)3x 4 2y-1-0 


BCNDE - (AJ 
co, 2) 

BÇ- 1,0) 

DO, 1) 

E(, O) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, A noktasının apsisi kaçtır? 


A) -2 B) -> Gi D)-X E)-2 








Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, |CDİ| kaç birimdir? 


A) 5 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 2y5 


IHYINAYA A TA 


4. o Analitik düzlemde parametrik denklemleri 


dixzt*-2 d,: 


1 çı Xskt3 


ys3-t yak*2 


olan doğruların kesişme noktası aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) C2,3) B) (3, 2) C) (1,3) 


D) (3, 1) E) (1,2) 





5. OC:yex 
ABCD bir kare 
D, G, E doğrusal 
Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
iş BİMER. oranı kaçtır? 
Alan(OEC) 
1 1 1 2 3 
A) — B) — Cc) — D) — E)— 
) 2 ) 3 ) zi ) > ) 7 
6. m(GBA) —a 








Yukarıdaki dik koordinat sisteminde d, doğrusu- 
nun eğimi > d, doğrusunun eğimi —- 1 olduğu- 
3 


na göre, o kaç derecedir? 


A) 60 B) 75 C) 90 D) 105 E) 155 





Doğrunun Analitik İncelenmesi 


7. 


8. 


Analitik düzlemde, A - ie, yi ysx, xs o) olacak 
şekilde A bölgesi tanımlanıyor. 


Buna göre, aşağıdaki noktalardan hangisi A bölge- 
si içinde yer almaz? 


A) €3,-2) B) -2,-2) Cc) -2,-3) 


D) (3, 4) 0) (4,0) 


Aşağıdaki doğru f(X) fonksiyonunun grafiğidir. 





Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zi —2) fonk- 
siyonunun grafiğidir? 








2-D 3-E &B 5-C 





a 7 7 MİNNİE İNİNİNİNİNİİRİRİNİNİİDİİRİRİRİNİLİNİDİİSİLİLİİİLLİİNİNİLİLMİRİLİİİ 


9. 


11. 





Test -4 


Analitik düzlemde, x-3 ve y-4 doğrularının ke- 
sişim noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir? 


A)1 B) 5 o) 7 D) 4v2 g)10 


AB:4x-4 5y-40 
|AC| < |CBİ| 





Yukarıdaki koordinat sisteminde verilenlerle göre, 
OC doğrusunun doğrultman vektörlerinden biri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


Au (4,5) B)v > (5,4) o) k - (8,5) 


D) w — (5,5) E)m (6,5) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)y>x41 B)y>x*1 


ysi—x y<i-—x 
O) y>i1-x D)y<—x-1 
y<x-—1 yax*1 
Ey<x-2 

yz22-x 





b) 
: 
U 


7-C 8-B S-B 


10-B 11-B | 





| 
| 
| 





e m Er 





“AS B)8 
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d:iys2Xx 
d,ıy-mx 
A(, 0) 


B(5, 0) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, ABCD dikdörtgeninin C köşesinden ve orijin- 
den geçen d, doğrusunun eğimi (m) kaçtır? 


4 2 4 1 1 
A — B)- G— D) — El 
iz ) ) 5 mi Ne 


Analitik düzlemde A(3, a) noktası, parametrik denk- 
lemi 


—k-1 
ys2kt5 


olan doğru üzerinde olduğuna göre, a kaçtır? 


C) 11 


D) 13 


E) 15 





Dik koordinat sisteminde AB doğrusunun eğimi m, 
AC doğrusunun eğimi m, dir. 


m, #m,> 9 olduğuna göre, A noktasının apsisi 
kaçtır? 


AYM Cz B) > 2 DE E3 


VUYINLAYA MMA 


ABCD kare 
diys—3x 
C(4, 0) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, Alan(ABCD) kaç birimkaredir? 
A3 B)4 c)9 


D) 16 E) 25 


Analitik düzlemde A(1, 2) noktası veriliyor. A noktası- 
nın apsisi 1, ordinatı 2 artırıldığında A, noktası elde edi- 
liyor. Aynı şekilde devam edilerek A,,, A, ... A, noktala- 
rı elde ediliyor. 


A, noktası y -3x-8 doğrusu üzerinde olduğuna 
göre, n kaçtır? 


A)3 B)4 G5 D)6 7 





4 Zamaniyıl) 
Yukarıdaki grafikte A ve B ağaçlarının zaman - boy gra- 


fiği verilmiştir. 


Yukarıdaki grafiğe göre ağaçların boyları 4 yıl son- 
ra eşit olduğuna göre, dikildikten 14 yıl sonra boy- 
ları arasındaki fark kaç m dir? 


A)4 B)5 6 D)7 E)9 

















Doğrunun Analitik İncelenmesi 


7. 


10. 


Analitik düzlemde y — |aj, x - (bj doğruları ile 
sınırlanan bölgenin alanı 32 birimkare olduğuna gö- 
re, a.b çarpımı kaçtır? 


A) 16 B) 12 C) 10 D)8 E)6 


Analitik düzlemde y — x - 4 doğrusunun A(-1, 1) 
noktasına en yakın noktasının ordinatı kaçtır? 
A) -3 B)-2 6) -1 


D)2 E)4 


Analitik düzlemde köşe koordinatları A(2, 5), B(3, 4), 
C(3, 2) ve D(x, y) olan ABCD paralelkenarının B 


ve D köşegenlerinden geçen doğrunun denklemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)yex-1 B)ysx*t1 CO)x*t2y>1 
D)ys2x-1 E)x*y-2-0 








Dik koordinat sisteminde, Alan(BCD) — 24 birimkare 


dııx4*y-12-0, d.ysmxt4 


Yukarıdaki verilere göre, d, doğrusunun eğimi (m) 
kaçtır? 
1 
A)— B)1 
) > ) 


< 1 
o) — E) — 
b li 


IYVİNLAVA YA mmm mmm mmm mmm mmm mmm memmun mmm mmm memenin 











11. 


Analitik düzlemde doğrultman vektörleri U (1, 3) 
ve V— (3,1) olan d, ved, doğruları Ox eksenini 
slasıyla A(5, 0) ve B(-5, 0) noktalarında kesmekie- 
dir. 


Buna göre, d, ve d, doğrularının kesim noktası- 
nın orijine uzaklığı kaç birimdir? 


A)4 B)5 06 D) 10 E) 13 


12. Analitik düzlemde, 


-2<x<5 


1<ys4 


eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini ifade eden gra- 
fik aşağıdakilerden hangisidir? 


























Dönüşümler 
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3. 


Analitik düzlemde A(4, 3) noktasının Ox ekseni- 
ne göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) ç4,3) 


B) (4,-3) C) (4,—3) 


D) (4,0) E) (0,3) 


Analitik düzlemde A(3, 2) noktasının Oy ekseni- 
ne göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) 3,2) 


B) (3,-2) 0) 3,-2) 


D) (2,3) E) 2,3) 


Analitik düzlemde A(7, 1) noktasının y - x doğrusu- 
na göre simetriği B, Ox eksenine göre simetriği O nok- 
tasıdır. 


Buna göre, |BC| uzunluğu kaç birimdir? 


A) s2 B) 9 C) 10 D) 63 E) 11 


IMYINAYA YAMA HA 











Analitik düzlemde A(-6,—-72) noktasının 
Xx42y4*k -0 doğrusuna göre simetriği kendisi 
olduğuna göre, k kaçtır? 

A)8 B) 10 GC) 12 


D) 14 E) 16 


Analitik düzlemde A(5, 4) noktasının Bf(a, b) nok- 
tasına göre simetriği C(- 1, 8) noktası olduğuna 
göre, Bfa, b) noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A) (2,2) 


B) (3,6) 6) (2,6) 


D) (3, 4) E) (2,8) 


A(S, 8) noktasının Oy eksenine göre simetriği B, ori- 
jine göre simetriği C noktasıdır. 


Buna göre, |BC| uzunluğu kaç birimdir? 


A)8 B) 10 C) 13 D) 15 E) 16 


























Dönüşümler 


7. 


Analitik düzlemde A(x, y) noktasının Oy ekseni- 
ne göre simetriği B(- 2, 4) noktası olduğuna göre, 
A6 y) noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (2,4) 


B) (-2,-4) 6) (4.2) 


D) (4,—-2) E) (2,—4) 


Test-i 


10. Analitik düzlemde A(2,3) noktasının B(5,—1) nok- 


tasına göre simetriği olan C(x, y) noktasının koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (8,1) 


B) (7,—-5) 6) (9,4) 


D) (8,-5) E) (7,0) 





Analitik düzlemde 2X * 3y * 4 - 0 doğrusunun Ox 11. Ali tişörtünün ön kısmındaki yazıya aynada baktığında 
eksenine göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? yazının aynı göründüğünü farkediyor. 
ei e Buna göre, tişörtteki yazı aşağıdakilerden hangisi 
B) 2x-3y 44-0 " olamaz? 
CO) 3x12y44-0 z 
D) 3x-2y-4-0 E A) YAY B) ATA C) YATAY 
E) -2x 43y44-0 b D) KABAK E) TAT 
i 
: 
e RİN 
Bir sürücü dikiz aynasından gördüğü plakanın norma! : 412. D Cc ABCDbir kare 
yazılışıyla aynı olduğunu farkediyor. i 
Buna göre, plaka aşağıdakilerden hangisidir? i 
A) 08 TAT 80 
B) 02 VAV 20 A B 
C)34UYU 43 | i 
D) 81 NAN 18 Yukarıda verilen, karenin simetri ekseni kaç tanedir? 
i 
E) İBALA8I A)2 B)3 04 D)5 E) 6 
2-A 3-C 4-B 5-C 6-E 7-A 8-B S-A 10-D 11-D 12-C 
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Analitik düzlemde A(4, 2) noktasının V vektörü 
doğrultusunda ötelenmişi olan nokta B(9, 5) oldu- 
ğuna göre, V vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (5.3) B) (5,-3) 6) <5,2) 


D) (4,3) E) 5.—3) 


A(5, 2) noktasının U - (3,4) vektörü doğrultusun- 
da ötelenmişi olan noktanın koordinatları aşağıda- 
kilerden hargisidir? 


A) (8,4) B) (9,5) C) (2,—2) 


D) (8, 6) E) (6, 8) 


Analitik düzlemde A(2, 5), B(-1,3), C(3,—4) nokta- 
ları veriliyor. 


A noktasının BC vektörü ile ötelenmesinden elde 
edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (6,0) B) (4,2) GC) (6,—2) 


D) <3, 1) 


Buna göre, daire merkezi etrafında 2709 döndürül- 
düğünde aşağıdakilerden hangisi olur? 


A) B) o) 

us NY Vi 
D) E) 
GINA AİN 
ul Nels/ 


E) (2,6) 


O merkezli daire şekildeki gi- 
bi bölünerek bölgelerin için- 
de yazılı renge boyanıyor. 


— THVİNLAVA ALA 


Analitik düzlemde A(3, 1) noktasının U-(2,-3) 
vektörü ile ötelenmişi B, V-(-4,5) vektörü ile 
ötelenmişi C noktası olduğuna göre, |BC| kaç 
cm dir? 
A) v2 B) 45 C) 10 


D) 6v3 E) 13 


Analitik düzlemde A(5, 2) noktasının orijin etrafın- 
da pozitif yönde 90” döndürülmesi ile elde edilen 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (2,5) 


B) 2,5) C) 5,2) 


D) <2,-5) 


E) (5,-2) 


ABCDEF düzgün 
altıgen 


C(6, 0) 
F- 6, 0) 





Yukarıdaki şekilde A noktasının E ye gelebilmesi 
için altıgenin pozitif yönde orijin etrafında kaç dere- 
ce döndürülmesi gerekir? 

A) 150 B) 200 C) 220 


D)240 O E)270 


OABGC bir kare 
A(6, 0) 
U-(«<2,-2) 








Analitik düzlemde, OABC karesi U vektörü doğrultu- 
sunda ötelendiğinde elde edilen karenin ağırlık mer- 
kezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (0,0) 


B) (1,2) 0) (1,1) 


DE) E) (8,3). 





e a 


















































Dönüşümler Test -2 
9. 11. ABC eşkenar üçgen 
JAB| — 6 birim 
D c 
M L 
: K 
i SEE 
— Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni *dön- 
ABCD karesi U ile ötelenerek A'B'C'D' karesi elde edi-  ! m > eğme alyş e 
, Rİ Yl : dürülüp u — (3,0) vektörü ile ötelendiğinde C nok- 
liyor ve A'B'C'D' karesi A etrafında 1809 döndürülüyor.  ; ia : m A 
i tasının geldiği noktanın koordinatları aşağıdakiler- 
i den hangisidir? 
Buna göre, C noktası bu dönüşümlerin sonunda han- | 
gi noktaya gelir? A) (0, 3v3) B) (3,3v3) Cc) (-3,3v8) 
AK B)L CM D)N E)P D) 6,0) E) (-6V3, 6) 
a 
10. y Yandaki dik koordinat  ! 
düzleminde 1. bölge- | ! 
de bir F harfi veriliyor. 
T 
yl 
& 
Xx 5 
O z 
Z 
öre, E harfi oriji » dândürüldii. : e 
li ei 8 — paha liye ' Analitik düzlemde (ABJ'nin Oy eksenine göre simet- 
g şan g şagıdakilerden hangisidir: riği (CDJ'nin Ox eksenine göre simetriği alındığın- 
i da oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y B) y : 
- || A y B) y 
O z o > X N 
gi DE 
o) y D) , o) y D) y 
Xx 5 Xx 4 a 
ger” gr 
E) E) y 
x 4 
o i , 
1 Xx 
Oo 
| TA 2-D 3-C 4-D 5-C 6-B 7-D 8-C 9-D 10-B 11-B 12-A | 























Analitik Geometri Genel Tekrar 








3. 





B noktasının apsisi Afa, a * 2) noktasının apsisin- 
den 2 fazla, ordinatı A nın ordinatından 2 eksik ise 
(ABI nin orta noktasının koordinatları oranı kaçtır? 
A)3 Ey 1 


B) > 02 D) > 


Analitik düzlemde doğrultman vektörü V — (2,3) 
olan ve A(-2, 5) noktasından geçen doğrunun kar- 
tezyen denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x 43y-9-0 B) 2x -3y 4 16-0 


C)2x 43y-0 D) 3x - 2y 4 16 -0 


E)3x-2y48-0 


Analitik düzlemde verilen 3x * 5y 4 15 «< 0 doğ- 
rusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
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İHVINAYA AI TA 


4. 





Test-1 ©) 








A(0, 10) ve B(10, 2) noktalarında geçen doğruya dik 
doğrunun eğimi kaçtır? 


A) > B) > Gc) — D) z E) 


Analitik düzlemde normal vektörü N-(1,-3) olan 
ve K(5, -2) noktasından geçen doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-3y47-0 B)x-3y-11-0 


C0)x*t3y4*-5-0 D)x4-3y-5 -0 


E)3x4y-2-0 





A © B 


ABCD birim karelere bölünmüş bir dikdörtgendir. 


Yukarıdaki verilere göre, a 4 b -2c vektörü aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 























Analitik Geometri Genel Tekrar 


7. 





Analitik düzlemde 3x -4y - 7 - 0 doğrusunun 
4x4 ky-1- 0 doğrusuna göre simetriği kendisi 
olduğuna göre, k Kaçtır? 


A)-4 B) -3 o? D)3 E) 4 


Analitik düzlemde, 


x-2y*6-0 
x-2y-6-0 


doğruları ile Ox ekseni arasında kalan bölgenin ala- 
nı kaç birimkaredir? 


A)6 B) 8 Cc) 12 D) 16 E) 18 


A(4.2) ABC bir üçgen 
A4, 2) 

ce, — 4) 
DC1,5) 

JAE| — |EBİ 
IDC| - 3JBD| 


B b4.9 c(2.-4) 


Analitik düzlemde verilenlere göre, E noktasının ko- 
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A (2.4) B) (2.5) G6) (1,5) 
E) (0,5) 


2D 3-E WE 5-B 6-B 


HİYINAYA ATA 


Test-i 


10. Analitik düzlemde, Afa, b) noktasının B(2, 5) nok- 


11. 


12. 


tasına göre yansıması C(1, 17) noktası olduğuna 
göre, a b toplamı kaçtır? 
A)3 B) 1 C)-1 


D)-4 -E)-6 


Analitik düzlemde 2X-3y- 7 — O doğrusunun 
yz -x'e göre yansıması olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)3x*2y17-0 B) 2x-3y47-0 


C)2x43y47-0 D)3x42y47-0 


E)3x-2y*7-0 


D c ABCD paralelkenar 
“İ İBA| a 


(BG| - b 





Yukarıdaki verilere göre, JAC *# DB| aşağıdakiler- 
den hangisine eşittir? 


Aya B) 2a O) b D) 2b Easb 


8-E 9-C 10-D 11-E 12-B 








ni SS Sr e Sn ll... 
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A(2, 1) noktasından geçen ve 2X* y* 1-0 doğ- 
rusuna paralel olan doğrunun x eksenini kestiği nok- 
tanın apsisi kaçtır? 


A) -3 B) > o2 »E E)5 


Analitik düzlemde, A(1,-2), B(4,1), C(5,—-3) ve 
D(8, k) noktaları veriliyor. 


AB 1 CD olduğuna göre, k kaçtır? 


A)-3 


B)-1 02 D)4 E) 6 


ABCD bir kare 
.JABi/Ox 

B(4,3) 

E(0, 4) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, Alan(ABCD) kaç birimkaredir? 


A) 9 B) 12 C) 16 D) 20 -E) 25 


IHYINİAYA AI A 





Ni 


Analitik düzlemde x * 2y-1 - 0 doğrusunun 
x*2y*5-0 doğrusunagöre simetiğinin Ox 
eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


A) -11 B)-7 o) 1 D)7 E) 11 


dııkx-ys5-0 
dx t (kt2)y-3-0 


doğruları veriliyor. 


d, //d, olduğuna göre, k sayısı kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 


E, çemberin 
merkezi 


(BEJ 1 Oy 
(BCJ - |CE| 
B(-8, k) 








Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, |AD| kaç birimdir? 


A)8 B) 62 c9 D) 10 E) 6V3 
































Analitik Geometri Genel Tekrar Test-2 
7. o Analitik düzlemde, ; 10. Analitik düzlemde parametrik denkiemi; 
(X y) (1,8) *k(1,2) : xz2k*1*3 
i —-k44 
doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı i 
kaş birimkaredir? i olan doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)3 B) 6 Cc) 9 D) 12 E) 18 A)-1 B)2 G2 2 pp 
: 2 4 3 
8. Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının ys xe gö- 11. Düzlemde A(-3, 4) noktasının x - 2 doğrusuna göre 
re simetriği B, y s 1 doğrusuna göre simetriği C nok- i yansıması B, y -—3 doğrusuna göre yansıması C dir. 
tasıdır. 
: Buna göre, B ve C noktalarının koordinatları topla- 
Buna göre, |BC| kaç birimdir? e mı kaçtır? 
S 
A) 2v3 B)4 Cc) 2v5 D) v26 p6 $ A) -3 B) -2 C)-1 D)0 E) 1 
EZ i 
z 
kağ AOCD bir paralel- 
i kenar 
(OC) 1 (BCJ 
|AO| — 2 birim 
x  JOB| - 6birim 
Ne , , : |, Ni Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- re, Alan(ABCD) kaç birimkaredir? 
re, K noktasının apsisi (a) kaçtır? i 
3 5 i A) 6 B)8 Cc) 6y2 D) 8v2 E) 10v2 
A)1 B) — o) — D)3 E— | 
2 3 : 
| 1-D 2-B 3-E g-A 5-B 6-E 7-C 8-D 9-C 10-C 11-B 12-E | 
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Analitik düzlemde mx—y-—6 — 0 doğrusunun y ek- 
senine göre simetriği A(-3, 0) noktasından geçtiği- 
ne göre, m kaçtır? 
A)-1 B) 1 


G5 D)2 E)-3 


Analitik düzlemde ABCD dikdörtgeninin simetri eksen- 
leri x—3 ve y-—2 doğrularıdır. 


A(<1,3) olduğuna göre Alan(ABCD) kaç birimka- 
redir? 


A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 
B(2, 8) 
|AC| — (BC) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde COB üçgeni- 
nin alanı 9 birimkare olduğuna göre, A noktasının 
koordinatları toplamı kaçtır? 
A7 o B)8 Cc) 9 


D) 10 E) 11 


İVINLAYA TA 


4. 


Test 


Analitik düzlemde, y-3x12, x-2 ve 
ax - (a—4)y * 10 < 0 doğruları aynı noktada ke- 
siştiğine göre, a kaçtır? 


A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 


Analitik düzlemde p e R olmak üzere, 


2pxX t(p* 1)y4*4p-2-0 
doğrularının kesim noktası aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 2,-3) B) (2,-—-3) 6) (3,-2) 


D) <3,-2) 


E) 43,2) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde, 


ys3x$s6 
ys—-2x1t2 
yzo 


eşitsizlik sistemini sağlayan noktalar aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


AAF BH,G (CD DBG BDG 





















a a e mim ilemmemien 











Analitik Geometri Genel Tekrar 


7.  Analitidüzlemde, A-(3,3), B-(-1,3) ve C-(2,4) 
vektörleri veriliyor. 


Âz xB 4 yG€ olduğunagöre, x*y toplamı kaç- 
tır? 


A)-2 B)-1 Cc) 0 D) 1 E)2 


8.  Analitikdüzlemde A- (<1,4) ve B- (4,-8) vek- 
törleri veriliyor. 


Buna göre, AB vektörü ile aynı yöndeki birim vek- 
tör aşağıdakilerden hangisidir? 


9. ii JAB| — JACJ 


B(1,2) C(3, a) 


Analitik düzlemdeki ABC üçgeninin köşe noktalarının 
koordinatları veriliyor. 


Buna göre, C noktasının ordinatı (a) kaçtır? 


A)2 B) 1 Cc 0 D) -2 E) -3 


AHVINAVA TATE 1 mm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm m m m 








Test -3 


10. Analitik düzlemde y-2x-—1 doğrusunun Afi, 2) 
noktasına göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y—2x-3 B)y-2x-2 


C)y—2x D)y>2Xx*1 


E)y>2x42 





11. Analitik düzlemde y—x-4 2 doğrusunun x—1 doğ- 
rusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 





A)y>-x*4 B)y>-x*t2 


C)y>x-4 D)y—x-3 


ÇOKGENLER - KAPLAMALAR 
ÖRTGENLER - DELTOİD 
PARALELKENAR 
EŞKENAR DÖRTGEN 
KDÖRTGEN 
KARE 
YAMUK 

DÖRTGENLER GENEL TEKRAR 


E)ysx 





D 








12. y ABCD bir kare 


d:5x-3y—15-0 
d:5x-3y—15—0 


AS, O) 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç birimka- 
redir? 







A) 100 B) 81 C) 64 D) 48 E) 36 i ENEL ARİ 


mi 





(1D 2D 3-B 4-A 5-.E 6-C 














| 















































inn 
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Çokgenler 


rreirmenremmem 


ee 





me ee AA 














Bir düzgün dokuzgenin iç açılarından birinin ölçüsü a, 
dış açılarından birinin ölçüsü B dir. 


Buna göre, in oranı kaçtır? 


3 5 
A)— B)2 Cc) — D)3 E) — 
) 5 ) > ) ) 
D ABCDE bir düzgün 
beşgen 
(EGİ 1 (GFJ 
a 
5 S mdFB)-70 
17 Pam 
M(DEĞ) zo 
İN 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 52 B) 54 C) 56 D) 58 E) 62 


ABCDE bir beşgen 
Zi 
m(EAB) —.B5” - - - 
Ni Pi 
M(ABC) — 1109 


Yukarıdaki şekilde o, B ve 6 çokgenin dış açıları- 
nın ölçüleri olduğuna göre o * B * 0 kaç derece- 
dir? 


A)180 OoOB)195 O(C)250 oOD)J300 O E)360 


İHVINLAVA BALI A 














Bir onyedigende aynı köşeden çizilen köşegenler 
bu çokgeni kaç üçgene böler? 


A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 
E D ABCDEF bir düzgün 
3 altıgen 
KN, TAHINIFCI-16) 
E ç İCHİ s|HD| <38cm 
|FG| <x 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)6 B)8 c)9 D) 10 E) 12 
F E ABCDEFG bir düzgün 
yedigen 
ğ ğ K noktası yedigenin 
çevrel çemberinin 
merkezi 
A G 
B 
Yukarıdaki verilere göre, NI oranı 
kaçtır? an ) 
2 1 
A) zi B) > C)— D) Gi E)— 
5 4 7 7 7 





| 
| 
İ 























Çokgenler Test -i 
7. 14kenarlı bir çokgenin köşegen sayıları toplamı kaç- 10. E D ABCDEF bir düzgün 
tır? i altıgen 
| IDFJ köşegen 
1 
D E)77 | 
A) 28 B) 35 C) 42 ) 63 ) N ç İKAL LL KABI 
i JAK| 4cm 
İDK| —Xx 
i D 
' A B 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 28 B) V13 o 4 D) 3y2 E)S 
B. D ABCDE bir düzgün 
beşgen 
> : 
m(FAB) — 4B* i 
ir, © ABI TARİ 
DM. E D ABCDEF bir düzgün 
EF| <4cm ; 
iL : w altıgen 
Kas JAC| - (DG) 
A B z ç  M(FGD)-70 
Lil Paxi 
m m(EDG) <a 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCDE) kaç cm dir? 3 Gg 
< 
> 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 a0 Z A B 
z 
' Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E)70 
E D ABCDEF bir düzgün i 12. ABCDEFGH bir 
altıgen i düzgün sekizgen 
FAK eşkenar üçgen a p — İHD) ve (ACI köşegen 
E ç Alan(FAK) -12cm> | JAC| 6cm 
> İDHJ —x 
A B : 
Di : 2 | 
be verilere göre, Alan(ABCDEF) kaç cm i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
li? , 
A) 48 B) 60 GC) 72 D) 84 E) 96 di) Diy Ni Oi in 
TE 2-C 3-B 4-C 5-B 6-B 7-E 8-C 9-C 10-C 11-E 12-8 








EEGNNMMANNMKDEEJMNMANMMEEEDOMAMMMMMMAMMŞENM YAŞAMA AAA EMİ EKE KLM HİMAYİLELLİLİLEEMİLDİİMLMSİMAMMMDNĞ MİLİNE 
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Çokgenler 





1. 








— mer e ee erler LAR. kei İLA e RK 























Düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsu kaç derece- 
dir? 


A) 108 B) 120 C) 136 D) 144 E) 150 
D ABCDE bir düz- 
gün beşgen 
(DHI 1(ABJ 
Pam 
E c M(EAFR) -63 
|AF| -4v2cm 
2 n 
A H B 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCDE) kaç cm dir? 


A) 202 


B) 30 


C) 40 D) 45 E) 50 


ABCDEF... bir düzgün 
çokgen 


Pam 
m(GAR) — 60* 





Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgenin köşe sa- 
yısı kaçtır? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


IMYINAVA WA 


ABCDEF bir 


düzgün altigen 


(BKI 0 (ADI s 113 


F G IDC| < 15cm 
IKD| < 10cm 
JAL| Xx 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 24 B) 21 Cc) 20 D) 18 E) 16 


p ABCDE bir düzgün 
beşgen 


(ADI köşegen 

(DF| - JAB| 
Pm 

M(EFD) za 


A 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 65 B) 70 C) 72 D) 75 E) 80 
F E 
G D 
H Cc 
L İN 
A B 
ABCDEFGH bir düzgün sekizgen 
Pi Pei 
IKB| > (DCJ, m(ÂBK) -50*, mHAK) <a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 50 B) 55 G) 60 D) 65 E) 70 





li e 























Çokgenler Test -2 
7. D ABCDE bir beşgen : 10. ABCDEF bir düz- 
(BCJ 1 (CD | gün altıgen 
a c  mEDÜ) -120* İGE)LE TERİ 
i Pam 
m(EAR) — 1109 MfAFG) 75 
m(AED) - 100* ,AB| - 6cm 
1 İ > 
a mEBİ) <a IFG| - 6v2 cm 
A B F ' 
AE EB 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? i ei 
! Yukarıdaki verilere göre, Alan(EFG) kaç cm“ dir? 
A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E70 ! 
A12 Be C15 Di E)18 
B. D ABCDE birdüzgün | 11. E D ABCDEF bir düzgün 
: beşgen i altıgen 
(HG) 1 (DFJ 
E a GC m(AFb)-819 N > 
|IHC| 6cm ' 
ri 
IDC| sx 
8 
A z A B 
A F B z 
z 
Yukarıdaki şekilde Alan(ECD) — 4/3 cm? olduğuna 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? göre, Alan(ABCF) kaç cm? dir? 
A) 4v3 B) 3v6 Cc) 8 D) 6v2 E)10 | A8 B16 C18 Diz 24 
8. ABCDEFG bir |! 12. H & ABCDEF bir düzgün 
düzgün yediğgen  ! altıgen 
pa ! 
M(ÂDE) <a ! EDGH kare 
DAĞ | AB|-6 
z , —ocm 
mGAĞ) - | ğ b JABI 
F © 
i A 6 B 
Yukarıdaki verilere göre, — oranı kaçtır? i 
P j 2 LE i Yukarıdaki verilere göre, Alan(HEB) kaç cm? dir? 
A B) > o) > D) Dp | 
: A)9 B) 12 Cc) 6v3 D) 8y3 E) 18 
| >C 3-B 4-D 5-C GE 7-D 8-D 9-C 10-E 11-D 12E| 
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Dörtgenler ve Deltoid 























G ABCD bir dörtgen 
© (AEJ ve (BEJ açıortay 
Dİ) 
(BC) 1 (CDJ 
Pi 
D M(AEB) — 120” 
e Me 
m za 
a N 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A)135 B)140 C)145 D)150 E) 155 
A ABCD bir dörtgen 
(ACJ 1 (BDJ 
v 7 (CD| 3cm 
|(AD| 7cm 
B D JAaB|j<itcm 
Xx 3 
Cc (BC| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)7 B)8 o 9 D) 10 E) 11 
ABCD bir dörtgen 
İDEJ ve (BFJ açıortay. . 
m(DAB) — 100" 
Pi 
m(OKB) — 150" 
Pam 
m(DCB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 60 B) 55 G) 50 D) 45 E) 40 


İYYINLAYA MN HA 


A ABCD bir dörtgen 
(ACI ve (BD) köşegen 
Alan(ABE) - 4 cm? 





Alan(BCE) — 8 cm? 


Cc D 


Alan(AED) — 15 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CDE) kaç cm? dir? 


A) 30 


B) 32 C) 35 D) 40 E) 45 


D ABCD bir dörtgen 


E, F, G, H kenarların 
orta noktaları 





Yukarıdaki şekilde, Alan(ABCD) — 64 cm? olduğu- 
na göre, Alan(EFGH) kaç cm? dir? 


A) 32 


B) 36 


C) 40 D) 42 E) 46 


c ABCD bir dörtgen 


E, FE, G, H kenarların 
orta noktaları 


Alan(AEF) — 12 cm? 
Alan(CGH) - 10 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(BHGDFE) kaç cm? 
dir? 


A) 78 B) 75 Cc) 72 D) 69 E) 66 


























Dörtgenler ve Deltoid Test -i 
7. i D Gc ABCD bir dörtgen : 10. A ABCD bir deltoid 
v D 
(ACI 1 TBD) © (ACI ve JBDJ 
ı köşegen 
JAC| - 12cm i li 
! B D (ABI 1 JADJ 
IBD| <9 cm : 
,AB| - |BGJ 
t JAE| <4cm 
A B : 
! C İBE| -8cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? | |CD| —x 
A) 42 B) 45 C) 48 D) 54 E) 58 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i A) 2v5 B) 5 Cc) 33 D) vV80 E) 6 
8. ç ABCD birdörgen o! 11. ç ABCD bir deltoid 
(AC) ve (BD) köşegen | LADJ 1 (ABI 
D pi İ 
A m(BEĞ) — 609 |AB| - |AD| -4cm 
e, |AC| < 8cm m(ABE) - 60 
a) 
vi B IBD| - 10cm H IBC| <x 
s 
z 
: > 2; 2 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm“dir? > Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)10 B)128 C)15 D15Y4 E)20v3 A A5 B)7 og D)8 EsAâ 
9. A. ABCD bir deltoid 12. A ABCD bir deltoid 
i © 
JAB| < (AD| pi 6 (ABI 1 ADI 
IDEJ açıortay : Ef |AB| — JAD| -4v2cm 
m(BAD) — 100 | m(ÂBE) - 105 
m(BED) — 95 (BC| —x 
t Xx 
m(ECD) — o 
Ğ 
: 
! Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
AZ B8 WE Di Be 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E 55 | z 
(1-0 2C 3-E g-A 5-A 6-E 7-D 8-E 9-B 10-A 11-C 12-3 























İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 


Dörtgenler ve Deltoid 

















E ABCD bir dörtgen 
(ADJ 1 (CDJ 
m(EBE) — 60* 
m(EAD) — 100* 
m(DCE) <a 


AZ)y1oo* 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 45 


B) 50 


C) 55 D) 60 E) 65 


ABCD bir dörtgen 
İCEJ ve (BEJ açıortay 
m(DAB) — 70* 
m(GDA) — 1409 
m(GEB) zda 





Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 100 


B)105 (oO(C)110  D)115 OE) 120 
A ABCD bir deltoid 
AR JAB <JAb| © 
m(ÂBÜ) — 115 
Bİ D  mECb)-55 
m(ÂFİ) za 
E VE 


V 
G 


Yukarıdaki şekilde, m(SAE) - m(EAF) - m(FAb) ol- 
duğuna göre, & kaç derecedir? 


A)120 >< B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 


IUYINAYA MA 


ABCD bir dörtgen 
(BDJ köşegen 
Alan(AED) - 12 cm? 
Alan(ABE) - 18 cm? 
Alan(CDE) — 16 cm” 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCE) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 


ABCD bir dörtgen 
(ABJ 1 (BC 

(ACI ve (BDJ köşegen 
(BEJ - |BD| 

(BC| -6cm 

JAB| < 10cm 





B 6 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 26 Cc) 28 D) 30 E) 32 
G ABCD bir dörtgen 
X (ACI 1 /BDJ 
2 3JDC)| — 2JAB| 
12 
JAD| < 5cm 
5 

IBC| < 12cm 
İDC| —x 

A B 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 

A)7 B) 213 Cc) 8 D) 4v13 E) 13 





















































Dörtgenler ve Deltoid Test -2 
va c ABCD bir dörtgen ido. c ABCD bir dörtgen 
E ve F kenarların E,F,.G, H kenarların or- 
orta noktaları : ta noktaları 
JAK| > |KL| — |LB| i IFK| < |KG| 
(CM) - (MN) < (NB | JFL| <4cm 
JEF| - 6cm | JHL| <x 
IKM| —x 
ILN) xy 
Yukarıdaki verilere göre, Xx 4* y toplamı kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 15 ! A) 7,5 B)8 C) 8,5 D)9 E) 9,5 
8. D ç ABCD bir dörtgen 11. A ABCD bir dörtgen 
E,F Gkenar orta (ABI 1 (ADJ 
noktaları JBC| - 4cm 
EF| 1 (EG : 
a li JAB| 8cm 
JEF| < 10cm L 
|CD| Xx 
|EG| - 12cm & 
E 
mİ 
> 
2 Pe Pay 
z Yukarıdaki şekilde, m(ADC) - m(ABC) — 60" oldu- 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? ğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 120 B) 150 GC) 180 D) 210 E) 240 A) 3v5 B) 23 c)4 D) 4v2 E) w3 
9. A ABCD bir deltoid 12. A ABCD bir deltoid 
m(ECb) — 120* TACI ve (BD| köşegen 
(BC| - 12cm | (AB| - |BC| 
tı Pa 
|IDG| -8 cm m(ABD) — 30“ 
; PN 
fe m(GAD) — 459 
1 
- k z i (BE| - 6/3 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm”dir? | İCD| <x 
A) 32y3 B) 36v3 403 | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
D) 42v5 E) 48v3 AN BAB g6 DEE 
(18 2-B 3-E 4-A 5-D 6-B 7-C B-E 9-E 10-B 11-E 
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ABCD bir paralel- 
kenar 


Kel 

m(ÂBG) — 1209 
m 

m(ECD) — 20* 


e 
m(EAD) — 109 

Pm 
m(ÂEÜ) - 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 





A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 
D E 6 c ABCDbir para- 
lelkenar 
(AE| ve JBEJ 
açıortay 
|EC| <6 cm 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A) 24 B) 30 Cc) 32 D) 36 E) 48 
D c ABCDbirparalel- 
za kenar 
JAE| — |BCJ 
E Emi 
m(EAB) - 30 
Dai 
30* m(BCD) — 70 
A B m(ÂEb) - a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 


i 


TİYINAYA PAL TA 


E ABCDbirparalel- 
kenar 





C (AE| açıortay 
(AB| -9cm 





Yukarıdaki verilere göre, |BE| kaç cm dir? 


A)9 B) 12 GC) 15 D) 16 E) 18 
D E 3 C ABCDbirparalel- 
kenar 
JAE| açıortay 
” JEC| s3 cm 
IBC| 7cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 





A)24 B) 30 G) 32 D) 34 E) 36 
D c ABCDbir paralelkenar 
BN (DEJ açıortay 

Pm 
m(CED) - 50“ 
Pali 
m(DAB) <a 
o 
A B 
V 
E 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 














Paralelkenar 


ABCD bir paralel- 
kenar 


ABF bir üçgen 
İDE| >2cm 
JEC| <>3cm 














10. 


Test-i 





ABCD bir paralel- 
kenar 


JAEJ ve (BEJ açıor- 
tay 

7 15 (EF) 1 ADI 
JEF| 5cm 


2 IBG| - 15cm 


> 





X.. vİBEİ 
İn iğ JEr| ela Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
7 
A2 3) > c)3 D) > E)4 A) 130 B)135 Oo C)150 D) 160 E) 175 
D E ç ABCDbirpara- 11. D E Cc ABCDbirpara- 
lelkenar e lelkenar 
m(EAB) — 30* İDE| -2JEC| 
JAE| 12cm " JAF| 12cm 
Da 3 JAB| - 15 cm z |FE| sx 
A 15 B > A 
< 
z 
Z Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm”dir? Rene gOreş $ : 
D 10 
A) 56 B) 60 o 72 D) 84 gyso | Rİ B)7 98 )9 8) 
! 
D ç ABCDbirpara- 12. D E c ABCDbir pa- 
/ 7  lelkenar il ralelkenar 
309 I(GEJ açıortay  ! (AE| ve (BEJ 
i rt 
IDEJ 1 JABJ i b g lr 
Za E N EF) 1 JAB 
A 3 B m(AÂDE) > 30 ! A F 2 B I FI l l 
JAE| -3cm JEF| 4cm 
JFB| -2cm 
i verilere gö vre(ABCD) kaçcmdir? | 
an ke : Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
25 Cc 30 D) 36 Ey45 | 
m - ) ) : A) 32 B) 40 C)44 D) 48 E) 50 
2D 3-A 4-A 5-D 6-E 7-B 8-E 9-C 10-C 115 12-B | 








RA İŞ Ya b A A A a a a 








İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS | 
Paralelkenar 











D Cc ABCDbirpara- 
lelkenar 


JAF| — |FB| 
İDE|  |EB| 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 160 cm? olduğu- 
na göre, Alan(AFED) kaç cm dir? 
A) 60 B) 65 C) 70 


D) 75 E) 80 


ABCD bir paralelkenar, 
JAE| 12cm, 


(AEJ 1 (BCJ 
İDE| - 13cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 48 C) 60 D) 64 E) 72 


ABCD bir paralelkenar, oJAC)| ve JBDJ köşegen 


(DBJ 1. (BCİ, (DH) LJACI, JAH| -4cm, |HE| <2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 18v2 B) 24y2 C) 248 


D) 263 E) 283 


> İHVTNİAYA RAH 





D F C ABCDbirpara- 
lelkenar 

5 (DE| <3jFc) 

JAE| - 2JED| 





Yukarıdaki şekilde Alan(DEF) - 12 cm? olduğuna 
göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 48 B) 60 C) 72 


D) 84 E) 96 


ABCD bir paralel- 
kenar 


(AG) - (GBJ 
(DE|SJEF| <JFGİ 


D E F Cc 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 108 em? olduğu- 
na göre, Alan(AGFE) kaç cm? dir? 


A)34 B) 45 C) 48 D) 52 E) 55 





ABCD bir paralelkenar, 
Alar(GKED) — 7 cm?, 
Alan(ABCD) — 128 cm? 


JEF) // 1BCİ, 
Alan(AFKG) 


IGHI / TABI 


— 21 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FBHK) kaç cm? dir? 


A) 42 B) 49 C) 53 D) 63 E)75 

















Paralelkenar 


ç ABCDbir paralel- 
kenar 


7. D E 





(AEJ 1 JEBJ 
JEA| 10cm 





IFB| 8cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 











Test -2 


10. D E Cc ABCDbirparalel- 


kenar 
IDE| — |EC| 





A B 


Yukarıdaki şekilde Alan(AEB) — 60 cm? olduğuna 
göre, Alan(BCE) kaç cm? dir? 








A) 40 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 100 
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
8. D ç ABCD bir para- 11. D c ABCD bir paralel- 
lelkenar kenar 
ACI 1 (DEJ E (AEJNIDFI-(6G) 
o IDE| 4cm E IBF|SİFE|&JEG| 
A B > R z 
3 : 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCE) kaç cm? dir? (o £ Yukarıdaki verilere göre, Alan(AGD) kaç cm dir? 
2 
A) 20 B) 24 C)30 D) 40 E)50 | A) 18 B) 36 C) 48 D) 54 E) 63 
9. D E ç ABCDbirparale- ' 12. D ç ABCDbir paralel- 
© kenar ! kenar 
: E 
(AEJ açıortay i (ACI N (BEJ — iF) 
: E 
(GFI 1 JADJ JAE| — 2JED| 
| (EBİ 1 (ABI 
| 
| (AG) -|Ge o | A B 
GF| <3 cm : v 
| lar ” ' Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 120 cm? olduğu- 
| ak eee na göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 
| > n pi < Ni 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? A) 24 B) 36 o 44 D) 48 E) 52 
| i İ 
| A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E76 | 
| |1-a 2C 3-B WE 5-B 6-E 7D B-A 9-D 10-C 11-D 1Z-E 











m e 








İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Paralelkenar 




















G ABCD bir paralel- 
kenar 


ICEJ açiortay 
IDHJ 1 |CEJ 
m(GDH) — 409 
m(ÂBE) -ad 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 
D ZE B c ABCDbirparalel- 
kenar 
P alir 
M(ABE) - 45” 
BE| - 6/2 cm 
(N JEC| 8cm 
A 
i İDE| <2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 


D G 





Zi gr 
ABCD bir paralelkenar, m(EAB) — 159, m(ÂED) - 75” 
Pei 
M(ÂBÖ) — 120*, JAE| -3y/2cm, |DE| -x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 2.3 B) A5 Cc) 4 D) 2/5 E) 26 


FUYINAYA BAL MA 





D E GC ABCD bir pa- 
ralelkenar 

JAE| < JAB| 

JAD| — |BE| 

2180 ” m(BAR) — 30* 


> 
w 


m(DAĞ) - a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
D C ABCD bir para- 
lelkenar 
5 
(ECİ 1 JADJ 
8 JEA| -4cm 
i (DE| < 5cm 
A 13 B 
|(AB| - 18cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(EBC) kaç cm dir? 


A) 30 B) 32 C)34 D) 36 E) 40 
D G 
O Sg 

A 3 E B 

ABCD bir paralelkenar, |CEJ ve |JDEJ açıortay 

|AE| -3cm, |DE| <4cm, |CE| <x 

Yukarıdaki verilere göre, x Kaç cm dir? 

A) VS B)4 C) 25 D)3v8 E)5 








7. 





Paralelkenar Test -3 
D Gc ABCDbir para- 10. D E c ABCDbirparalel- 
A MY lelkenar i X NY kenar 
(EDJ açıortay : © LAFI açıortay 
MGR) <4 | LAFI 4 TEBİ 
2 mbt) -120 | Pa m(BGB) - 70* 
A E B > ! A B <Eç 
MADE) <a : M(CEB) —a 
| 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 A) 35 B) 40 0)45 D)s0 E) 55 
D E 3 GC ABCDbirparalel- 11. D ç ABCDbir paralel- 
kenar ; 7 kenar 
(BDJ köşegen ği (GFI ve JBFJ açior- 
(AEJ açıortay tay 
|EC| 3cm " 7 (EF) / TAB 
B — 
İ ierissem N (BC) > JEF| 
IBC| <6cm z IFG|s 8cm 
JAF| —x E IFBJs 6cm 
El 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A)6 B) > > D)7 E) > A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
! 
D ç ABCD bir paralel o! 12. D E G 
kenar 
/ DAF bir üçgen 5 
EB| <z3cm i 
E Bü LA di 
(BF| - 4cm A H2 B 
a > m ii JAB| <8cm i ABCD bir paralelkenar, (AEJ ve (BEJ açıortay 
JEC| —x i (ABJ L (EH), |BG| <5cm, (HB 2cm 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
2 BİS 0 Ebe a A) 20 B)24 (o C)30 D) 36 E) 40 
2D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-B 8-A 9-C 10-E 11-6 12-E | 















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Paralelkenar i 























A)5 B)6 


ABCD bir para- 
lelkenar 

D, C, E doğru- 
sal 





Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) - 84 cm? olduğu- 
na göre, Alan(EAB) kaç cm? dir? 


A) 42 B) 49 C) 56 D) 70 E)84 


K ABCD bir paralel- 
kenar 


6 A, D, K doğrusal 
(KEJ 1 (DC) 
1BC| < |DE| 
IKL| -6cm 

i E IDC| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 24 B)32 


C) 48 


D) 52 E) 56 





ABCD bir paralelkenar, (EFJ 1 (AB| 
(BDJ L (BCI, JAF| <3cm, JEF| -4cm 
İBC| -6cm, IFB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


C)7 D)8 E)9 


IYYINIAYA YAL TA 


D GC ABCDbir para- 


lelkenar 

(DEJ 1 JACI 
|JEC| -8cm 
JAB| 45cm 








Yukarıdaki verilere göre, Alan(EBC) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 8v5 C) 24 D) 32 E) 16v5 
D GG” 
(7 
6 
A 13 B 
ABCD bir paralelkenar, |BC| <6 cm 


JAB| - 13cm, MADO) - 120* 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)18/3 B)48 O)2W3 D)52 E)3sy3 
D C 
KE 
A 3 E 5 B 
ABCD bir paralelkenar, (DEJ 1 (ABJ 
JAE| <3cm, |JEB| <5cm, |EC| < 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 54 C) 60 D) 64 E) 80 
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Paralelkenar Test -4 EEE ii 
7. D Cc ABCDbirparalel- i 10. Bir paralelkenarın köşelerinden çizilen açıortayların 1. D E G i 4. 
kenar i kesişimi ile oluşan dörtgen aşağıdakilerden hangi- i 
—— ! idir? i 
: m(GAB) — 30* sidir? 
, Xx : 
|AB| < 4cm i A) Paralelkenar B) Dikdörtgen 
JAC| - 6cm z 
30“ : G) Eşkenar dörtgen D) Deltoid A B : A B 
A 4 B 
E) Yamuk ABCD bir paralelkenar, (AEJ mn |(BD| - 4F) : ABCD bir paralelkenar, (EH) 1 (BCJ, |DE| —- |EC| 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? i IDE| — 2JEC|, |DB| -25cm, |JFB| —x |AD| <6 cm, Alan(AEB) — 24 cm? 
i 
e BE ee D)648 EE Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? İ Yukarıdaki verilere göre, |EH| kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 G) 14 D) 15 E)16 | A2 B)3 o) 4 D) 5 E)6 
8. D F c ABCDbirparale- : 11. D Cc ABCD bir paralel- 
kenar | kenar D c ABCD bir parale- | E ABCD ve BEFG 
TEK) / TABİ (DHİ 1 (EGİ kenar paralelkenar 
ı i 
İDE| — 2JEAJ © |EC| — JABJ (ECJNIDB| <P) ! LAFI / TBEJ 
E GF| — |BE 
IDF| < |Fc| 7 |(CH| - 6cm |EB| — 2JAE| Lu |Gr| > |BE| 
İL pi Alan(GFG) — 3 cm? 
A B 8 A E B IDH| > 8cm Si n 
— A E B z Alan(CEB) < 4cm 
Ss pi 
z z 2 
— ii Alan(ADG) - 8cm 
be . o Alan(ABKE) Z rai d EE Di z 
Yukarıdaki verilere göre, AlanlBCFK) oranı kaçtır? j Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm” dir? Yukarıdaki şekilde Alan(FBC) - 12 cm? olduğuna |, 
: . göre, Alan(AEFD) kaç cm? dir? i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
5 4 5 7 | A) 60 B) 70 Cc) 80 D) 90 E) 100 i 
İ A) 18 B) 22 o) 24 D) 26 E)27 | A) 22 B) 25 C) 26 D) 28 E) 30 
9. p ni ABCD bir parale-  : 12. p E c ABCD bir paralel- D E c i E ABCD bir paralelke- 
kenar i yo kenar nar 
IDEJ açıortay IEAJ açıortay D c İEKIYIBCJ 
: i K 
DHI 1 (CEJ JAE| - iocm (DK| < |KG| 
m(CDH) — 40” JBE| - 13cm Alan(BCE) — 15 cm? 
ABE) — ! A B 
M(ABC) <a n z 
ABCD bir paralelkenar, |DE| — 2JEC| A B 
eği ” dir? : 
ŞAM elk Weili re re hele ela e Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? Alan(EAB) — 24 cm? ! 
: İ Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 60 B) 65 c) 70 D) 75 E80 ! , 
A) 120 Pi) leş C) 130 D) 143 E) 156 Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCE) kaç cm? dir? i 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 
(ta 2-C 3-C A SE GA 7-E B-B BE 10-B 11-C 12-A A6 B)8 0) 10 D) 12 D16 ; 





























Paralelkenar 








7. ABCD bir paralelke- o ! 
nar : 
! 
E ve F ortanoktalar o ! 
Alan(AFE) 30cm? ! 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç em? dir? 
A) 50 B) 60 6) 70 D) 75 E)80 ! 
, 
8. F E ABCD ve ABEFbi- 
rer paralelkenar 
— ı 
Tİ 
gi 
8 
A B 5 
z 
Alan(ABCD 3 

Yukarıdaki verilere göre, SlamaBe) oranı kaçtır? 
Alan(ABEF) ! 
1 1 1 5 5 | 
A)— B) — O) — D)— E— ! 
) ri ) 3 ) > ) 5 ) 6 | 
9 D F C ABCDveEBFD |! 
Vi) birer paralelkenar i 
SİAE| -2JEB| | 
JAC| < 14cm i 
di IKLJ <x 
A E B | 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
A)5 B)6 o 7 D)8 E)9 

(15 2.B 3-B 4C 5-E 6-D 



































İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Eşkenar Dörtgen i 























Test-5 i 
10. D E E c ABCD bir paralel 1. o Köşegen uzunlukları 24 cm ve 10 cm olan bir eşke- 
: EZ kenar nar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 
J|EF| — 2İDE| 
A) 40 B) 42 C) 48 D) 52 E) 60 
İDE| — JEF| 
AKİ <|KLİ<|LB| 
Alan(KLN) — 8 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ENF) kaç cm? dir? 
A) 10 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
2. D C ABCD bir eşkenar 
Nas: a dörtgen 
|AE| — |AB| 
E m(GDE) — 35” 
ti. E ABCD bir paralelke- pa 
nar m(EAB) -830 
Pam 
D F Gc EAB bir üçgen | <50: m(BCD) <a 
|DEJ — 2FC| dü B 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A B A) 60 B) 70 6) 75 D) 80 E) 85 
Yukarıdaki şekilde Alan(EFC) — 5 cm? olduğuna 
göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 50 B) 60 C)70 D) 75 E)90 
3. D H C ABCD bir eşkenar 
dörtgen 
12. ABCD bir paralel- “EFJ İ 1BCİ i 
kiri (HGJ 1 (ABI 
LAFI n TEBJ — 4K) |EK| <2 cm 
e 2 
Alan(ABK) — 20cm IKFI 7cm 
2 
Alan(FKB) — 10cm |KG| <5 cm 
IBF| > 2İFC| |JHK| x 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 A)3 B)4 o) 5 D)6 E)7 
7-E 8-C KB 10-C 11-B 12-A | z 





HYINAYA ATA 


4. 


Bir kenarı 10 cm olan eşkenar dörtgenin köşegen- 
lerinden birinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre, eş- 
kenar dörtgenin alanı kaç cm? dir? 

A) 48 B) 72 C) 96 


D) 108 E) 144 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 


IDA| > |DEJ 


Jo 


m(BCb) — 70* 
Pam 

N m(EAB) -a 

ai 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
D 8 G 
F 
A B 

ABCD bir eşkenar dörtgen, (AC) köşegen 

(FEJ / (AB), (FE| -38cm, |DC| <- 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir? 

A)4 B)5 6) 5,5 D)6 E)7 


li 
| 
Li 
! 
i 
, 














Eşkenar Dörtgen 





7. D c ABCDbireşkenar 
dörtgen 
(AEJ açıortay 
Zan 
m(ÂEB) — 60" 
E 
ği MADO) o 
Zİ 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 120 
8 D (e ABCD bir eşke- 
nar dörtgen 
BEC eşkenar üç- 
gen 
A, B, E doğrusal 
A B 6 E |BE| 6cm 
JAC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3v3 B)8 C) 6v3 D) 12 E) 15 
9 D. ç  ABCDbireşkenar 
dörtgen 
Pa 
N m(DAB) — 60" 
JAD| 8cm 
/N 
A 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)32/3 oOB)48V8 O(C)72 D)96 E)96Vy3 
(1D 2D 3-B 4-C 5-C 6-B 








IMVINLAVA BALE A mmm mmm mmm mmmmmmmmamnma naam meme 





Testi -1 


10. D 5 C ABCD bir eşkenar 
İN dörtgen 
IDEJ 1 JECJ 
© m(ADE) - mbt) 
İDC| 5cm 
|CE| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60 


11. D 


(e) 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 


ICEJ 1 (AEJ 
JAD| 5cm 
IBD| 6cm 
ICE| —x 


pd 
u 
mil 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) > 04 DE E|—- 


ABCD bir eşkenar dört- 
gen 


12. D C 


EAB eşkenar üçgen 
Pei 

M(CEB) — 70 
Pa 

M(DAE) <a 





Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 


12-C | 





7-B &-C 9S-A 10-B 1E 





KM MR a lk 7 a Aa a 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Eşkenar Dörtgen 





EE RR 2 
| melike 








1. D Cc ABCD bir eşkenar 

dörtgen 

(DC| — |CEJ 
e 

M(AEĞ) — 100 
Pam 

M(ECB) za 

CI) 
A E B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 
2 D c ABCDbireşkenar 
7) dörtgen 
AEB eşkenar üçgen 
Ea 
mM(ADO) - 1109 
Ve 
m(DCE) <a 
A B 


. Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C) 12,5 D) 15 E) 20 
3 D c ABCDbireşkenar 
dörtgen 
IDEJ n TACI & £F) 
8 |EB| -5cm 
|AD| 8cm 
A E B 


EF 
Yukarıdaki verilere göre, ret oranı kaçtır? 
3 


AZ B) £ Ge. > 


» g8 
5 5 8 


MYINAVA MH A 





(<1 
A E 
ABCD bir eşkenar dörtgen, (DEJ 1 JAB| 


e 
m(ÖGB) - 30, |DE| -6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 24 B) 36 C) 48 D) 54 E) 60 


D C ABCDbir eşkenar 
dörtgen 


(AC| ve (BDJ köşe- 
gen 


IDL| 5cm 
İDE| 4cm 
|AL| 2cm 


> 
w 


Yukarıdaki verilere göre, |CL| kaç cm dir? 





A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
D ç ABCD bir eşkenar 
| e 7 dörtgen 
E (ACJ köşegen 
|ICE| <3 cm 
|AE| -9cm 
/(AB| - 2/13 cm 
A 213 B 
İDE| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B)348 GC) 2v7 D) 4yP E6 





Eşkenar Dörtgen 


7. 























D GC ! 10. 
! 
A 8 F 2B i 
ABCD bir eşkenar dörtgen, (BDJ köşegen 
ı 
JEF| — |ED| — |EBİ, |FB| <2cm, JAF| -Bem O! 
| 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E)80 |! 
D C ABCD bir eşkenar İ 11. 
dörtgen 
ı 
(ACI NIDF) 44) 
JAB| - 2JBFJ 
Alan(CKF) — 12 cm? 7 
4 < 
A > 
A B Eİ 
z 
> 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABFK) kaç cm?” dir? , 
i 
A) 48 B) 54 C) 60 D) 66 Wy72 | 
' 
i 
i 12. 
; 

A B i 
ABCD bir eşkenar dörtgen, (DHJ 1 (BCJ 
|(CH| - 8cm, |HBJ -9cm 

i 

i 

Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

1 

i 

A) 72 B) 144 GC) 170 D) 225 E)255 | 
2-A 3-A 4-C 5-B GA 7-D 











Test -? 


D ç ABCD bir eşke- 
nar dörtgen 
(DH) 1 (BOJ 
H : 
İDE| — (DGİ| 
JEB| 3cm 
JAE| - 10cm 
A 10 E3B 
İDH| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 o) 12 D) 13 E) 14 


D c ABCDbireşkenar 
dörtgen 


(BD) köşegen 
(AHI 1 (BD)J 

IKB| — 3JLKJ 
JAK| 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 48 B) 52 6) 54 D) 56 E) 60 
D GC 
Ni 2 
A B F 
ABCD bir dörtgen, DAF bir üçgen 
|CE| -2cm, |EB| -4cm 
Yukarıdaki verilere göre, JAF| kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 6) 15 D) 16 E) 18 
8-C SE 10-C 11-D 12-E | 







AM 


A 








İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Dikdörtgen 








c ABCD bir dikdörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 
JAE| - |DF| 


D 
OE m(BFĞ) — 80 


Vİ 


Yukarıdaki verilere göre, &« kaç derecedir? 


m(EFB) za 


A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
D 17 c ABCD bir dikdörtgen 
N İDEJ açıortay 
İDE| > 12V2 cm 
IDCJ 17cm 
A E B 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(CEB) kaç cm dir? 


A) 28 B) 30 C)32 D) 34 E)35 
D 4B G ABCD bir dikdörtgen 
DALIFE 0 
JE İDC| -|CFJ -4v/2cm 
|(ED| x 10cm 
Gr O İAEİ >x 
A x E B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B) v2 o)2 D) 22 E)3 


i 4. 
; 
LAN 
i 
; 
Ul 
' 
: 
gi! 
lu 
& 
< 
Eİ 
z 
z 
6. 





E ABCD bir dikdörtgen 
JEC| < |DB| 
m(ECD) — 20* 





m(ÂDB) — 60* 
m(ÂEĞ) za 








Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


ABCD bir dikdörtgen 
LAE| > |AB| 
JEC| 4cm 
X* |DEJ 6cm 
IBC| > x 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 


ç ABCDbir 
dikdörtgen 


O 
p 
m 





â (EF| 1 (AC) 
F JAF| — |FGJ 
JAE| <8cm 





n ç IDE| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 243 B) 32v3 C) 36v3 


D) 483 E) 64v3 




















T 























Dikdörtgen Test-i 
Zr İLE c O ABCDbirdikdörgen : 10. p E c ABCD bir dikdörtgen 
(ACJ köşegen i (ACI n (BEJ < (FJ 
F i F 
|CE| > 2JAE| JAB| - 2JEC| 
i 
A B 
A B ! 
KARB | Yukarıdaki verilere göre, SED oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, ianleb). oranı kaçtır? i a ) 
Alan(EAB) : 
: 13 5 7 2 3 
B 7 12 i A) B) —— 6) — D) — EE) 
A) — B)4 o — D) — g3 |! 24 12 12 13 22 
3 2 5 : 
8. D E 2 GC ABCDbir dikdörtgen 1. D 4 E 9 C ABCDbirdikdörigen 
MDAE)-m(CEP-48* (EF) L (DCJ 
ç (BR <JFGİ i E LAFI 4 FBI 
|Ec| «2cm ” IDE|sJEF| 4cm 
> s JEC|-9 cm 
A B z 
5 A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFE) kaç cm? dir? Ni 
İ Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 18 ! 
1 
İ A) 156 B) 152 C) 130 D) 117 E) 104 
9 D C ABCDbir dikdörtgen 12. D Cc ABCD bir 
a : . pa 
JAE| - |BGJ dikdörtgen 
zi M(GAB) — 409 P |BE| < 3v5 cm 
m(CDE) - a İDE lem 
i İCE| 9cm 
si A B 35 E 
A B 
a, ği i Yukarıdaki verilere göre, JAE| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? i 
5 i A)6 B)8 Cc) 9 D) 4/5 E) 5v5 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E40 ! 
(va 2-B 3-B 4-C 5-C 6-D 7-E B-B 9-B 10-B 11-C 12-5) 








me mim ei 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 








Dikdörtgen 





A 


A)9 


> 


A)8 


ABCD bir dikdörtgen, 
Alan(ENK) — 8 cm?, 
Alan(EAL) — 14 cm? 


Tr 


B) 12 


B) 4v5 


O 


w 


C) 16 


GC 


o 


c)9 


ABCD bir dikdörtgen 


(JEBİ 1 (AF 

IDFJ  JAEJ 
IBC| 4cm 
|JEF| 2cm 


D) 18 


JFE| <icm 
JAF| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


D) 10 





(KL) / (1CBI, 
Alan(KNF) — 12 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


E)24 


ABCD bir dikdörtgen 
JAEJ L (BD) 


E) 55 


TEF) // LABI 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 110 


B) 120 


C) 124 


D) 130 


E) 140 


li 
İ 
li 
; 
İ 
i 
li 
! 
| 
i 


IHYINAYA MA 


Pp 





o 
© 


C ABCDbirdikdörtgen 





EBCEF bir deltoid 
(ACJ köşegen 
IFC - BC) 
|AD| < 6 cm 


A Ni B. |DC| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EBCF) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 39 
G ABCD ve BFGE 

birer dikdörtgen 

7|EC)|  10JDEJ 


Alan(ECG) — S, 
Alan(BFC) -S, 





— 2 
A B 8,15, 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 25 B) 30 Cc) 32 D) 34 E) 36 














ABCD bir dikdörtgen 
ENİ /. (FL) / ABI, O |DEJ — JEF| — JFA| 
Alan(FMRE) — 6 cm?, oAlan(TLNS) — 9 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DKC) kaç cm? dir? 


A) 25 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 






































Dikdörtgen Test -2 
7. D Cc ABCD birdikdörgen |: 10. p G ABCD bir dikdörtgen 
! —İJ 
|AC| 6cm | (BD| — JAEJ 
6 m(BAĞ) — 30* | m(8DG) - 30* 
LU an 
İ m(BCE) - & 
2) i 
A B i A B E 
i 
i e n ” 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A8 B)6ö o 12 Di E) 18 A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
i 
: 
8 D F Cc ABCDveADFE i 11. ABCD bir dikdörtgen 
birer dikdörtgen : E, köşegenlerin ke- 
: . 
ABCD — ADFE SA KE 
! 
JAE| —4cm i (EF) 1 (BC) 
ı 
- IGB| — 2JAG| 
A 4 E 5 m ÜEPİeS ER 7 5 
ii Alan(GBFE)—14 cm 
x 
Yukarıdaki verilere göre, taralı dikdörtgenin alanı 5 - 
kaç cm? dir? z Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 15 B)16 (20  D25 E30 | Be» b) a9 Caz bide, 
9, ABCD bir dikdörtgen O! 12. 
: 
| (EC £ (DHİ : 
| (DFJ  JFHJ 
| |EF| <2cm 
|IFC| 8cm 
! 
i A E B 
: ABCD bir dikdörtgen, DEFC deltoid 
: İFB| -4cm, JAD| <9cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? i 
; 
A) 48 B) 64 c)72 D) 84 E) 96 Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEFC) kaç cm? dir? 
i A) 36 B) 45 C) 54 D) 60 E) 75 
1D 2-D 3-A 4-A 5-D 6-C 7-D 8-E 9-B 10-A 11-D 12-E 








AAA TR VR a AMK DAR a a 
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Dikdörtgen 





 A)12 B) 12v2 C) 16 D) 24 


D 3 F 4 c ABCD bir dikdörtgen 
K IDC 1 (FEJ 
İDF| 3cm 
IFC| 4cm 
e JAE| — Vi3 cm 
İEB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)S B) 2/6 o 25 D) 3v2 E) VAZ 

D E 2 cCc ABCDbir dikdörigen 
Alan(ABCE) — 2Alan(ADE) 
|DH| < (ABİ 
|EC| 2cm 

A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


E) 24v2 








A 


ABCD bir dikdörtgen, (EB) 1 (ACJ 


JEC| -—3cm, JEB|J 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DAE) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 36 C) 48 D) 60 E) 72 


IHVINJAYA FAT 1-1 





D 12 ç ABCDbirdikdörtgen 
İDCİ - 12cm 
|(AD| 7cm 








Yukarıdaki verilere göre, Alan(AED) - Alan(EBC) 
toplamı kaç cm? dir? 


A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50 


ABCD bir dikdörtgen 
(AE) 1 |BDJ 

(CFJ 1 (BD) 

İDE| s2cm 

JAE| 4cm 


D C 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(CEF) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


D ç ABCDbir 
dikdörtgen 
(DEJ 1 JECJ 
JEF) 1 (ABİ 
JAF| 2cm 
IFB| 6cm 





Yukarıdaki şekilde Alan(EFC) — 6v3 cm? olduğu- 
na göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
GC) 303 


A) 24y3 B) 27v3 


D) 32v3 E) 36v3 

















A a a a ağ e m era 














YI 
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Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) v5 B) YO Cc) 3v2 D) 25 E) 2v6 


Kare 
Dikdörtgen Test -3 ee e e 
7. D çc ABCDbirdikdörtgen : 10. E ABCD bir dikdörtgen 1. D Cc ABCDbirkare İ 4 D E Cc ABCDbir kare 
i | y i 
İDEJ 4 (Kc) EAH bir üçgen JAB| — (CF| TEF 4 (ACI 
i KER o , 
2JDK|- |KG| : AHI |FG| m(ÂEB) — 70 ğ İDE| > |EC| 
Xx i Za : 
JAE| -3cm i “ |BC| <4cm © N m(ÖGİ) - a |EF| < 2cm 
i > 
JAD| zX i 4 : 
A 3, SE B i rr 
i A B A B 
i A H B il 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : — , : Rİ & ” 
: 7 : Yukarıdaki şekilde Alan(HBCF) — 3Alan(EDF) oldu- Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? : Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
ğuna gö kaç cm dir? 
A)6 B) 3v5 48 D)8 g9 | ğuna göre, |ED| kaç 
) ) ) ) ) ; A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E60 | A) 25 B) 80 C) 32 D) 36 E) 40 
i A2 B)3 o) 4 D)5 E)6 
a 1 D c 
8. D ABCD bir dörtgen 2. D Cc ABCDbirkare i B. D C ABCD bir kare 
kece (DE| -8 cm DAE bir üşgen 
gen i 8 ! 
G | |EA| <7cm 4 r CF — |BFJ 
13 (ADI 1 (DG) z 
E JFC| Xx |(AD| -4cm 
DE| -JAFI e 7 
lu A B 7 FE| Xx 
|EF| < 7cm 5 8 A B e 
A F 5 z 
J(AD| -18cm  $ ABCD bir dikdörtgen, |EB| < 2cm, |EC| <5cm A B e 
- > 
- JAE| 10cm, |DE| —x i Di Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 














DC| Yukarıdaki verilere göre, |PA| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, TEKİ oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(EAB) kaç cm? dir? 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)9 
A)1 B) > oz DZ E)2 A) 10 B) 12 Cc) 13 D) 15 E) 5v5 A)8 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24 





A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 g6o0 ! A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 25 

il A) 10 B) 6v3 C) 11 D) 8v2 E) 12 ! 
Bi ! 12. P ABCD bir dikdört- 
İ x 7 gen 3. Dp c ABCD ve BEFG : & Dp F Cc ABCDbirkare 
: Ni - birer sag ! o 
D c | JPB| < 11cm -- birerkare IDCJ 4 JEFJ 
IPC| -7em ? eren i JEF| <6 cm 
A B K JPA| 9cm 5 F |(CG| 7cm (BC| <Bcm 

IPD| <x |AB| —x 

ABCD bir dikdörtgen, AKF dik üçgen, (FKI 1 JAK) : ii B 

|CFJ — JEFİ, |CE| < 6cm, JEB| <4cm A B E i 5 
| 


| 1C 2-D 3-B 4-A 5-B 6-D 7-A 8-A 9-C 10-C 11-C 12-A | 














a a a —— 
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Kare 



































Kare Test-1 A 
7. D E Cc ABCD bir kare i 10. C ABCDbirkare 1. D C ABCDbirkare D E C ABCD bir kare 
i Da ' le! 
FAB bir üçgen i (ACI ve (BDJ köşegen N (ACJ köşegen i BP G, H, C doğrusal 
JEF| < |FB| Alan(DEC) — 16 cm? IDCJ  JEC| | EF) 1 (DC) 
JAB| - 12cm i JAB| —x MADE) — a İDE| — |EC)| 
ı ' 
G JEH| 3cm 
i : 2 
: : JAG| 2cm 
A 12 B : A B ; A F B 
i : İFHJ >x 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EAF) kaç cm? dir? : Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? İ 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
: ı 
A) 24 B) 36 C) 48 D) 54 E)72 | B) 2v2 Co) 6 D) 4y2 E)8 A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 35 37,5 | 
: : A)5 B) 4,5 Cc)4 D) 3,5 E)3 
8 D x-2 Cc ABCDbir kare 11. ABCD bir kare 
, 2. D (e ABCD bir kare il D Cc ABCDbir kare 
DEJ | (EC , B, C, E doğrusal i © 
e ! g 3 (AB| 12cm i EAB eşkenar üçgen 
|DC| <x*2 Alan(DEC) > Alan(DAF) E Ja 
EC| -x*1 DE| <5 cm 
İDE| e e IDE| 3cm ui K JAB| < 48cm 
DE| —Xx DF| —x F 
Kk BEN JEF| —x GS 
3 i 3 
A B z z 
El A 12 B z A 43 z 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? : il ez Sa CI k ği 
: e 3 R “ Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : Yukarıdaki verilere göre, |KC| kaç cm dir? 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
A)5 B) 10 Cc) 20 D) 25 E30 ! Yö B)8 9s D) 10 E)12 
: i 4 
B)4 g5 D6 8 A)5 B)7 Cc) 8 D) 10 E) 13 
9. D Cc O ABCDbirkare i 12. Cc ABCD bir kare i 
EAB bir eşkenar üçgen - AEF dik üçgen 3. o Çevresinin uzunluğu, sayıca alâriina eşit olan kare- D Cc ABCDbir kare 
TAHI 1 (EBİ : (AEJ 1 ŞEFİ nin bir kenarının uzunluğu kaç birimdir? (BFJ 1 (AEJ 
4 : : 
© ib eem | IBE| - 2JEC| A2 B)4 Cc) 5 D)6 Ws | JAF| < 16cm 
JAH| <x i Alan(ABCD) — 81 cm? i $ JFE| <9 cm 
B x F |BFJ—x 
A B i 
a A B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
i i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) v3 B) 5 C) 23 D)3 32 | A)3 B)4 G5 D)6 7 
i A)320 (OoB)400 OoOC)480 OD)576 Oo E)625 
1-C 2-C 3-C 4-C 5-D 6-A 7-B 8-D 9-C 10-E 11-C 12-8 | : i 
































Kare Tesi -2 
7. D C ABCDbirkare i 10. D C ABCDbirkare 
© ELİE hi (ACI 0 (DEJ - 1F3 
E ! 
(LK| 1 (DBJ (BE| — |EC| 
$ JEF| 1cm İ E JAB) -6cm 
ILK| <3 cm JAF| —x 
JFK| <4 cm 
A Xx B , A 6 B 
JAB| -x 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ! 
A) 42 B)3v2 Cc) 4 n238 E)3 
A) 28 B)3 C)4 D) 42 pi 
: 
8. D Cc ABCD bir kare H. D 12 C ABCD bir kare 
(DEJ| 1 (BEJ : >d (ACJ köşegen 
' 
IDE| 7cm E FefAacj 
' 
JEB| <1 cm " |DC| < 12cm 
lu 
S 
z 
Ri yg z A GG B 
E Ea 
' Yukarıdaki verilere göre, GBEF dikdörtgeninin çev- 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? , resi kaç cm dir? 
Bp. veya Kiz. Ge esin A2 B16 18 2 E36 
9. D C  ABCD bir kare i 12. D c  ABCDbir kare 
e (BDJ köşegen i Alan(ABCD) — 64 cm? 
v a i 
m(BEĞ) — 60” ' P e (ABCD) 
: 
|CE| 4cm i 
A B i A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç em? dir? P noktasının kenarlara olan uzaklıkları toplamı kaç 
! cm dir? 
ö 1 
A) 72 B) 54 C) 48 D) 36 E2 | 
: A)8 B) 10 GC) 12 D) 14 E) 16 
1B 2-E 3-B A 5-B 6-B 7-D 8-B S-E 10-A 11-D 12-E | 
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Kare 
Fi e ZE e e e 
1 D GC ABCD bir kare 
K | BEC eşkenar 
üçgen 
E pa 
m(ÂDE) -o 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 


ABCD bir kare 
JAE| — 4JFE| 


2. D E C 


Alan(EFB) - 8 cm? 


>» 
İva) 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 36 E) 40 


Yandaki şekil bir kenarı 
8 cm olan'kare şöklinde- 
ki bir kağıdın kenar orta 
noktalarından kesilip İki 
kulakçık alınmasıyla el- 
de edilmiştir. 





Buna göre, kalan kağıt parçasının bir yüzeyinin ala- 
nı kaç cm? dir? 


A) 48 B) 44 C) 42 D) 36 E) 32 


VUYINAYA NN AA 











- 
(© 
2 

ü 
ei 





D “E Cc ABCD bir kare 
Nİ enin 
Zİ JKE| <4cm 
H a E 
|CE| 5cm 
7 |EB| -7cm 
A G B 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(FGH) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 48 C) 64 D) 72 E) 96 
D C ABCD bir kare 
F A,B, H doğrusal 
6 JEF| s2 cm 
IBH| 4cm 
|(AD| 56cm 
A B 4 H 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DHF) kaç cm? dir? 


A6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 


ABCD bir kare 


m 


EAB bir dik üçgen 


D F C IDF| 2cm 
(AB| <-6cm 
JEDj —x 

A 6 B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) > D)4 E)6 

















EL 








Kare Test -3 
7. D c ABCDbir kare 10. D 8 C ABCDbirkare 
/ (BDJ köşegen (CEJ 1 (EFİ 
4 
(BE| -4cm İDC| 8cm 
İDE| <-8cm EK İDE| -4cm 
JFB| —x 
A F Xx B 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 27 C) 24 D) 18 E) 12 


C ABCDbir kare 
DB) n JECİ > £K) 
JAE| s |EBJ <3 cm 
JKC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 





A>2b5 Bab Geo ps Esye 
.Ş. D GC ABCDbir kare 
DFJ 1 JEC 
Ça (BKJ L (EC) 
5 IKC| - 4 cm 
IDF| —x 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E)6 
fi 2.C BA 4B 5-C 6-B 





MYINAYA A HA 


11. 


12. 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B) 4y2 


Cc) 6 


D)7 E) 5/2 


ABCD bir dikdörtgen 
KLMN kare 

IDE| > JEC| 

IMC| < |CL| < |LBJ 
IDNJ  5V5 cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin çevresi kaç 
cm dir? 
A) 80 B) 70 C) 60 


D) 50 E) 40 


ABCD bir dikdört- 
gen 


'EFGD kare 





JAB| — 13 cm 
JBC| —1icm 
JFB| —x 





Yukarıdaki şekilde Alan(EFGD) — 25 cm? olduğu- 
na göre, x kaçcm dir? 





' 7-C 


A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 13 
B-A 9-C 10-C 11-C 12-C | 
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Yamuk 























ABCD bir yamuk 
ABI / (DCI 
(EFJ orta taban 
IDC| 2cm 
J(EF| <5cm 


JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AS B)6 o) 7 D)8 E) 10 


ABCD bir yamuk 


AECD bir paralel- 
8 kenar 


m(DAB) - m(EGb) 
IDC| 7cm 
(CB| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 10 





B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 
D C 
ABCD bir dik yamuk, (AB) / (DCJ 
m(GBA) - 309, |CB| - 12cm, JAD|J -x 
Yukarıdaki verilere göre, x 'kaç cm dir? 
A)4 B)6 GE D)9 EM 


IHYINAYA A HA 





D 3 GC ABCD bir dik yamuk 
(ABI 1 (ADI 
> 5 (ADJ 1 (DG) 
|DC| >3cm 
(BC| <5 cm 
A 6 B |AB| 6cm 
JAD| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E) 2y2 
D G ABCD bir yamuk 
ABI // (DCI 
E F (EFJ orta taban 
|EF| s izcm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| * |DC| toplamı kaç 
cm dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 20 E) 24 


ABCD bir dik yamuk 
(ABI // IDCI 

(AB) 1 /DAJ 

(DAJ 1 (DG) 

İDC| <3 cm 

JADJ| <4cm 

JAB| <7cm 

IBG| -x 


>» 
a 
ler 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 4v2 o) 43 D) 5 E) 5v2 














Yamuk Test-1 
7. D F GC ABCD bir yamuk 10. D C 
(s1 
ABI // IDC 
ABI / (DCI 5E . 
JEFJ 1 JABJ 
J(AB| 7cm 4145 30 
A B 
El IDGC| <3 cm 
A E ABCD bir yamuk, (ABI / (DCI, m(DAB) — 45» 
JEF| 4cm va 
m(GBA) -30', JAD| -5v/2cm, |CB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
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aa a 2 


Yamuk 














A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 24 
A)5 B) 548 6) 10 D) 108 E) 15 
8 D (e ABCD bir yamuk 11. D C ABCD bir yamuk 
(ABI / (DCI (AB) / IDCI 
E E (EF) orta taban . Alan(DCB) — 12 cm? 
IDHJ 1 JABJ 7 Alan(ABCD) — 28 cm? 
|EF| 8cm Kk A B 
A H 5 
İDHJ <6 cm z JaB| 
E Yukarıdaki verilere göre, Tel oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? i 
İ 4 6 
i A)2 B) o— D) N E)— 
A) 24 B) 30 C)40 D) 48 E)6A | 2 3 3 5 
9 D 2 G i 12. D 4 fe 
> : 
ba : 
3 5 
A 8 B i A 7 H B 
ABCD bir yamuk, (ABI // |JDCJ i ABCD bir yamuk, JABJ / (DCJ, JCHJ 1 JABJ 
m(DAB) — 609, m(DCB)- (DC| < |CH| - 4cm, |CB| <5 cm, JAH| - 7cm 
|DC| 2cm, JAD| <3cm, JAB| <8cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? i 
i : A) 12 B) 14 6) 16 D) 20 E) 28 
A)110 oOB)120 OC)180 Diao E1s0 | 
| 1-D 2D 3-B 4-D 5-E 6-B 7-D 8-D S-E 10-C 11 12-E 


D C ABCD bir yamuk 
S7 ya 
(DEJ açıortay 
E IDCI // ABI 
İDE) 1 JEFJ 
pe © JEF| — JEB| 
A E B 


ie 
m(DAB) — 80* 

Pin 
m(ÖCB) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)100 oB)105 C)110 D)115 E)120 


ABCD bir yamuk 
ABI / ICDJ 
P şi 
5 m(DAB) < 70* 
m(GBA) — 55 
TN N  İCD| 3cm 
JAD| <5cm 
JAB| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B) 6,5 o7 





— B 
ABCD bir dik yamuk, (DCJ / JABI, TADI 1 (ABJ 
(AB| ii Bc), iDC| <2cm, (AD| -8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 30 B)34 C) 40 D) 42 E) 44 


MYINAYA WA 














4 D 2 G ABCD bir yamuk 
(EFJ orta taban 
i E (ABI / (CDJ 
(CD| -2cm 
(AB| 6cm 
A 6 B 
Yukarıdaki verilere göre, mineli. oranı kaçtır? 
Alan(ABFE) 
3 3 2 1 
A) — B) — G0) — D) 1 E) — 
) 5 ) ri ) 3 ) ) zi 
5 D 5 C 
7 
48. 3 
A Xx B 
ABCD bir yamuk, TAB) / (DCI, m(AB&) - 30“ 
m(BAD) -60*, |DC| <5cm, JAD| <7cm, JAB| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 
6 D 4 C 
6 
A X B 
ABCD bir dik yamuk, (ABI / (DC, TADI 1 |DCJ 
ACI 1 (BCJ, |DG| 4cm, JAD| -6cm, |JAB| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 



































Yamuk Test -2 
7. D 5 fe ABCD biryamuk O! 40, D G ABCD bir yamuk 
(ABI / (DCJ | EF) orta taban 
> M(ÂBÜ) — 50* z : (ACI köşegen 
mBAb) 80 | (DCI / TABI 
per sep,  İDCIx5cm b — JEK| 3cm 
A x B. Jap) -7cm JAB| - 14cm 
JAB| —x 
i Yukarıdaki verilere göre, |DC|--|KF| toplamı kaç 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i cm dir? 
; 
A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 g1 | A) 13 B) 14 ©) 15 D) 16 E) 17 
i 
' 
! 
8. D C ABCD biryamuk 11. D 4 
ı 
DCJ // AB i 120 
IDC) / (ABI s4 
10 E (ADI 1 (DEJ 
İCE| — |EB| : 430” 
zl A X B 
|AD| - 10cm i 
Ni; 
5 |DE| -12cm $ ABCD bir yamuk, (DC) // (AB), m/(DAB) - 30” 
z : 
E m(DCB) — 120, |DCJ| <4cm 
Ez 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| - |DC| toplamı kaç , JAD| <5/Bcm, JAB| —x 
cm dir? i 
n : Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 30 |! 
)9 B12 05844 Değ Bi 
9. D G 12. D Cc ABCD bir yamuk 
0, > IDCI // (ABI 
6v2 > H e 
: m(DAE) — 45* 
z E (CEJ| - JEBİ 
A B i 
la : JAD| -6cm 
ei bir yamuk, |DCJ/JABI, omM(ÂDGO) - 185 > JAE| - Bom 
m(DCB) — 1509, OJAD| - 6V2cm, |BC| Xx i n 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)10 B&B —12 Ded Kiz | A) 30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 45 
(1-c 2-E 3-E GA 5-C 6-E 7-C 8-C 9-C 10-A 1VE 12-A 
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Yamuk 





en m ee mi ize meler, rem deg Benim er 








i 





A B 














D 5 C ABCD bir yamuk 
ya (BFJ ve (CFJ açıortay 
(ABI / (DCI 
v i |AE| < JED| 
JEF| 3cm 
AA  İDCİ <5cm 
A 9 B JAB| 9cm 
|BC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)6 B)7 


c)8 


D) 9 E) 10 


ABCD bir yamuk 
(EF| orta taban 
IDCI // TABI 
(FHJ 1 (AB) 
JFH| 4cm 





A a z JEF| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 48 


C)54 


D) 60 E)72 


 ABCD .bir yamuk 
(ABI //TCDİ 

(ACI ve (BDJ köşegen 
IBFJ — |CF| 
Alan(CEF) — 4 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? 


A)4 B)5 6 D)8 E) 12 


İNİ 7 7 GARİ İRİ İRİSİ İİİ İLİ İLİDİR 


ABCD bir ikizke- 
nar yamuk 


(DCJ / TABJ 
(CHİ 1 JABJ 
JAD| - JBCİ 
|HB| <-3cm 
|DC| s4cm 
|(CH| < 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 27 Cc) 30 D) 35 E) 40 
D G ABCD bir ikizkenar 
yamuk 
(DCI / ABI 
6 6 Pi 
m(DAB) — 759 
JAB| < 2JDG| 
/N 5 Li 
i 5 |AD||BC|-6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C)21 D) 27 E) 36 
D ç ABCD bir dik ya- 
muk 
(DCJ / (ABI 
6 E (ADI 1 (AB) 
|CE| - |EBİ| 
a |(AD| <6 cm 
ü B (DE 48cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A12 B18 C125 Ds6 E) 185 





























Yamuk Test -3 
7 D G ABCD bir yamuk : 10. D G ABCD bir yamuk 
CEB bir üçgen i e (ACI ve JBDJ 
: (ABI // 1DCİ ği 
z IBFJ n (CGJ — 1(MJ | IDGJ /-JABI 
: kanl 
JEF| — IFej (AB| - 2D) 
A , A B 
JAE| — |ED| 
1BG| > |GE| İ Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 54 cm? olduğu- 
: na göre, Alan(EBC) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, ZanlEME) oranı kaçtır? | 
Alan(ABCD) : 
A)6 B) 8 Cc) 9 D) 12 E) 15 
1 1 1 1 1 i 
A) — B) — GE DE pp — | 
) 5 ) ri ) 5 ) 12 ) 24 | | 
| 
8 D fel ABCD bir ikiz- 11. D 4 fel ABCD bir ikizkenar | 
kenar yamuk yamuk 
! 
IDCI // JAB ' 6 6 (ABI / (DCI 
(CH) 1 JABJ 5 (DC| <4 cm 
(AD|  (CB| 8 A Çİ JAD| - |BCJ 6cm 
> 
s Pi Pa 
A 7 H B |CH|J s5cm E M(DCB) — 2m(ABC) 
Ez 
JAH| < 7cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir?  ! | 
” Ata B)16/8 C)18/35 D20835 E)218 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 50 E60 ! 
9 D Cc ABCD bir yamuk o! 12. D Cc ABCD bir yamuk 
' (7 
(ACI ve (BDJ kö- IDCI / (ABI 
şegen m(ÂDO) — 115 
DG TABİ m(ÂBÜ) - 
JAB| -3JDC| i 
A i İN 
A B 
Yukarıdaki şekilde Alan(DEC) - 4 cm? olduğuna , ” 
göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? Yukarıdaki şekilde |AB| — |DCJ * |BC) olduğuna 
! göre, « kaç derecedir? 
A) 24 B) 36 C) 48 D) 56 yea ! 
A) 40 B) 50 G) 55 D) 60 E) 65 
|1-c 2-E 3-D 4-D 5-D 6-D 7-C 8-B 9-E 10-D 11-E 12-B | 








A a e Da Va 




















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Yamuk 














Pi Pm 
M(ÂADC) — 1259, m(CBR) <a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç cm dir? 


A) 40 B)35 Cc) 30 D) 25 E) 20 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 40 C) 42 D) 48 E) 56 


1. D 9 C ABCD birdik yamuk / ! D 4 CG ABCD bir yamuk 
ya 
(DCI // (ABI ! (ABJ // (DCI 
(AD) 1 JABJ (ADI // TECJ 
12 i 
JACI 1 JBDJ i (CEJ ve (BEJ açıortay 
|IDC| 9cm : / 5 —. IDC| — |CE| <4cm 
h z > JAD| - 12cm JAB| < 10cm 
JAB| —Xx 
i Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? İ 
! A) 26 B) 28 Cc) 30 D) 32 E) 34 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 2 |! 
2 D c ABCD bir yamuk | D p c ABCD bir yamuk 
(ABI / (DCI i JEF| < |FG| 
(EF| orta taban i (BK| - |KGJ| 
: K 
E F JEK| — |KCJ ” IFK| <3 cm 
Alan(ABCD) — 48 cm? ğ JAE| - 5cm 
z A 5 E B |DO|—x 
A B e 
* z i Yukarıdaki şekilde Alan(AECD) - 2Alan(EBC) ol- 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları |! duğuna göre, x kaç cm dir? 
toplamı kaç cm? dir? ” i 
A)S B)6 C)7 D)8 E)9 
A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E)16 | 
3. D 4 c ABCD bir dik yamuk 
i (ABJ / IDGI 
| Gi (ABI 1 JADJ 
: (ADI 1 (DC) 
i 2 
4 e . (EC) 1 (CBJ 
A B |DE| <|DG| 
ABCD bir ikizkenar yamuk, AECD paralelkenar i İDE| <4cm 
IDCJ / (ABI, IBFJ 1 (ECİ, JAD| — |BGJ J(AE| 2cm 
































Yamuk Test-4 
7 D G ABCD bir yamuk 10. D x G ABCD bir dik yamuk 
(AB) / (DCI ABC bir eşkenar üçgen 
(ACI 1 (BDJ (ABI / (DCI 
JAC| - 12cm Alan(ABCD) — 1263 cm? 
IDB| — 16 cm İDG| —Xx 
A B A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)64 B) 72 C) 84 D) 92 E) 96 
8. D G ABCD bir ikizkenar 
yamuk 
(ABI // (DCI 
(AD) — (BG) 
Pa 
M(CAB) — 45” 
ya B JAC| < 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 100 B) 80 GC) s0v2 D) 50 E) 40 
9 fe ABCD bir dik yamuk 
(BCI // TADJ 
iDC| — |CB| 
JAD| -4cm 
D 
(AB| -8cm 
4 
A 8 B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 42 B) 48 GC) 56 D) 60 E) 64 


IVTNAYA MA 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B)2v2 G 23 D) 4 E)4y2 


ABCD bir dik yamuk 
(ABJ // (DCI 

(ACI 1 JDGj 

AD) < (BC| 

IDC| 4cm 

JAB| - 12cm 


UN D 4 C 


A 12 B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 64 B) 72 Cc) 80 D) 84 E) 108 


ABCD bir ikizkenar 
yamuk 


ABI // (DJ 

(CHİ 1 JABI 

|AD| — (BC) 

IDC| * |JHB| < 8cm 


12. D C 


|CH| 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 65 B) 55 C) 45 D) 40 E)35 








İva 2-A 3-E 4-B 5.C 6-C 7-E 8-D 9.C 10-B A 12-0| | 
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Dörtgenler Genel Tekrar 








ABCD bir dörtgen 
(ABJ 1 (AE 


Pm 

m(ÖCB) — 95 
Pi 

m(ÂBÜ) — 100* 
a 

M(EDE) <a 





Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 100 B) 105 6) 110 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


D)115 OoOE)120 


ABCDEF bir düzgün 
altıgen 


m(EDB) )za 


A) 45 B) 60 GC) 75 D) 90 E) 105 





A L B 


ABCD dikdörtgeni kenarlara paralel çizgilerle dikdört- 
genlere ayrılmıştır. Dikdörtgen içindeki sayılar bulun- 
dukları dikdörtgenin alanını göstermektedir. 


Buna göre, taralı dikdörigenin alanı kaç birimkare- 
dir? 


A)12 B) 16 C)27 D) 36 E) 81 


IMYINAYA MAM HA 


ii 


















D ABCD bir dörtgen 
(57 
(AE)| ve (BEJ açıortay 
5 N çaplı joe 
v m(AEB) — 1009 
Pam 

b a) MEĞD) a 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, &« kaç derecedir? 


A)100 oOB)105 oOG)110  D)115 OE) 120 


Analitik düzlemde bir paralelkenarın ağırlık merke- 
zinin koordinatları K(- 1, 3) olduğuna göre, para- 
lelkenarın köşe noktalarının koordinatları toplamı 
kaçtır? 


C) 10 D)8 E)4 


Yandaki şekil kenarları 
2 cm olan 4 adet düz- 
gün altigen kağıttarı ya- 
pılmıştır. 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A)12 B) 16 C) 24 D) 28 E)30 














ER NE İŞE İKMAL 2 REN SLM Vİ 2 SEKER 

















7. D p c ABCDbir kare 
ik CD|J — |BE 
> | 4 IBE| 
m(ÂEB) — 65 
65 AŞ 
m(ECB) -a 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


ABCD bir eşke- 
nar dörtgen 


TAEJ 1 JCDJ 
IDE| 5cm 
JEC| <8 cm 
JAE| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)8 B)9 C) 10 D) 12 E) 13 





140 a 





A — B 


ABCD bir yamuk, (ABI| /(CDJ, JACI açıortay 
JAB) - JACJ, M(ADG) - 1409, m(ECA) <a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 


İHVINLAVA MAL mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumummmmammammmmmmammmmumumuammamumnmmmmm 





Test -i 


ABCD bir dikdört- 


(ACI n (BEJ — ir) 


- 
© 
o 
m 
O 


> |DE| - JEC| 
|EF| 5cm 
JAD| 9cm 
A Xx B 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 20 E) 24 
11. C ABCD bir dörtgen 
TACI 1 (BDJ 
|ICD| 3m 
JAD| 4cm 
|BC| 5cm 
JAB| Xx 








Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4v2 B) 6 C)3vy5 D) 4v3 E)7 


12. Dp i c ABCDbir kare 
m(GEB) — 60* 


|CE| 8cm 


AN 





1-B 2-B 3-D 4-C 5-D 6-D 
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Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 32 B) 36 C) 48 D) 54 E) 64 
7-D B-D 9-E 10-E 11-A 12-C | 





Test-2 





—. E ABCDE... bir düz- 
gün çokgen 


CKLD bir kare 
m(EKÖ) — 259 





Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgen kaç kenar- 
lıdır? 


A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 11 


ABCD bir yamuk 
|(ODJ / TAB 

$ |CD| <5 cm 
JAD| -6cm 
JAB| —1icm 
m(DAB) — 50* 
M(ÂBÜ) — a 


ZN 
A 


> 


11 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 80 
D Cc ABCD ve BEFG 
birer kare 
IBE| 1cm 
JAB| <3 cm 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBE) kaç cm? dir? 


AZ B)2 gz D)3 Ey4 


İHVINLAVA YAL mmm mmm mm m m m 


OABC bir dik yamuk 
BC // Ox 

JOA| — |AB)| 

B(2, 4) 





Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere gö- 
re, taralı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)6 B) 9 Cc) 10 D) 12 p) 14 
D Cc ABCDbireşke- 
m W  nardörtgen 
IDEJ 1 (DCI 
JAE| - JEBİ 
m(BCD) — 
A E B 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 





A) 45 B) 50 GC) 60 D) 65 E) 75 
D C ABCD bir eşke- 
nar dörtgen 
AED bir üçgen 
W İBE| <8 cm 
JAB| -6cm 
A 6 B 83 E BEJ -x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B)2 9z D)3 g4 


























7. 


Dörtgenler Genel Tekrar Test -2 
H G ABCDEFGH... bir düz- 10. OABC bir dikdörtgen 
S z gün çokgen B(4, 3) 
m(EGB) - 45* yp. 8) 
g İEB| <6cm 
|EG| <x çe 
D 
: OABGC dikdörtgeni O noktası dikdörtgenin ağırlık mer- 
6 i kezine gelecek şekilde öteleniyor. 
: Buna göre, yeni oluşan dikdörtgen ile OABC dik- 
z ve > i dörtgeninin sınırladığı ortak bölgenin (kesişme böl- 
i iy dir? : 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm di gesinin) alanı kaç birimkaredir? 
2 B)4 Cc) 2.3 D)3 E22 |! 
A) ay2 ) ) ) ) A)2 B)3 04 D)6 E)9 
(ABI 1 (ADI LE ABCDEFGH bir düzgün 
(A0| - |oc| sekizgen 
|. Li JEH| 4cm 
BE 1,0) u 
DA, 0) 8 
E 
z 
5 
' 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç birimka- i Sy 
redir? : Yukarıdaki verilere göre, Alan(CEH) kaç cm“ dir? 
! 
A4 B)5 Cc 8 D) 10 gız | A2 B)2v2 04 D) 4v2 E)8 
! 
| 
' 
ı 
Ni ç  ABCD ve KAEF aa > ç  ABOD bir paralek 
birer kare : kenar 
E JAE| -7cm 
|KB| - 19cm 
JEC| —x i 
: A B 
: 
K A B 
, e — — — 
i Buna göre, BA - DC 4 BC $# DA toplamının eşiti 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : aşağıdakilerden hangisidir? 
: 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 17 | ABD AC CA mo pbE 
2D 3-D 4-E 5-C 6-B 7-A 8-D 9-B 10-B H1-D 12-D 



























ein anma m nm nk mmasakansmsamamm amino sml aoemenmamnmmmşmamalman emaamamnesenmm 
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D E C ABCD bir dikdört- 
gen 
(BFJ 1 (EF) 
e İDEL-JECİ 
4 (BF| 1cm 
A B JAE| 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 2 B)2 Cc) 22 D) YO E)5 
D F 2 ç ABCDbirparalel- 
kenar 
EBFD bir kare 
(AC) köşegen 
|(CF| 2cm 
A E 4 B |BE| 4cm 
JFK| xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
mİ 1 3 
A) — B) — 01 D) — E)2 
) 4 ) 2 ) ) 2 ) 
D C ABCD bir kare 
“<< D;B/E doğrusal 
IDB| - 18 cm 
X |BE| 3cm 
|CE| —x 
A B 
3 Ne 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 13 B) 9v2 C) 15 D) 17 E) 20 


İMYINAYA NA 


4. 





Test-3 





ip 


A klape mlm piste aç end © meli, 


D E c ABCD bir paralel- 
kenar 
Alan(ABF) - 4 cm? 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkenarının 
alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 GC) 20 D) 24 E) 28 
A ABCD bir deltoid 
4 JABİ - AD) 
Pati 
M(BAC) — 35“ 
ai 
M(ACD) - 45 
gi 
G M(ADO) <a 
01) 
B 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) 70 B) 80 C) 100 D) 110 E) 120 








A B 


ABCD dikdörtgeni birim karelere bölünmüştür. 
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


4 2 2 4 5 














ll a e A A a A 
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Dörtgenler Genel Tekrar Test -3 E m Ea vi RE kl 

7. ABCD bir ikizke- D C ABCD bir yamuk 4 D E C ABCD bir dikdört- 
nar yamuk E, F orta noktalar EN gen 
ACc2,0) AFCE eşkenar 

i D-1,3) P dörtgen 
Şekil - i Şekil - 2 Şekil - 3 NZ JEF| 5 cm 
n P N Ea (BD| 8cm 
Yukarıda Şekil - 4 deki kare köşegen üzerinde katlana- A B A F B 


rak Şekil - 2 deki oluşturuluyor. Daha sonra makasla Şe- 
kil -3 teki gibi kesilip tekrar açılıyor. 


Buna göre, son durumda şekil aşağıdakilerden han- 
gisi olur? 





8. Yandaki şekilde düzgün 
sekizgen verilmiştir. 


'O, ağırlık merkezi 


Düzgün sekizgen ağırlık merkezi etrafında saat yö- 
nünde en az kaç derece döndürülürse görüntü de- 


IUYINAYA NA HA 








Yukarıdaki dik koordinat sisteminde Oy ekseni ikiz- 
kenar yamuğun simetri ekseni olduğuna göre, AC 
nun eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A)e,*te, B) 2e, * 3e, C)3e,*e, 


D) e 


> E) 3e, *3e, 


ABCD bir dik yamuk 
(ABI / TEFI / (CD) 
(ABI 1 (ADI 

l(CF| > |FBİ 

İDE| 3cm 

İFE| 5cm : 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 


ABCD bir dörtgen 


E,F,K,L bulunduk- 
ları kenarların orta 
“noktaları 


Alan(DEF) — 4 cm? 
Alan(KBL) — 5 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 





ğişmez? cm? dir? z 
A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 A8 B) 18 g2. DE E) 36 
(tc 2C 3-C 4-B 5-C 6-D T.A 8-B SE 10-D 11-0| 





Yukarıdaki şekilde ABCD yamuğunun alanı 20 cm? 
olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? 


AZ B)5 Cc 6 D)8 E) 10 


D ABCD bir deltoid 

(ACI simetri ekseni 
(ACI n İDEJ  (G) 
ACI n (BFI < (Hİ 





JAE| — |EB| 
|İDF| — |FG| 
|(GH|z 6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 


F ABCDEFGİ... bir 
. düzgün çokgen 


(ADI ve (GCI 
köşegen 


um 

m(EGO) — 60* 
e 

m(AKĞ) <a 





Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 


IHYINAYA A A 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFCE) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 32 
5. E ABCD bir kare 
7 8 IDEJ 1 (ECİ 
IDE| 7cm 
D v 
oi |EC| <8 cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |EB| kaç cm dir? 


A) 8v3 B) 15 GC) 12y2 D) 103 E) 17 


6. D O, ABCDE düzgün 
beşgeninin ağırlık 
merkezi 

E c (OHILJABI| 
Alan(OAH) - 5 em? 
El 
A H B 


Yukarıdaki verilere göre, düzgün beşgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 50 B) 60 6) 75 D) 80 E) 100 











AR 























Dörtgenler Genel Tekrar Test-4 
7. e o A ABCD bir konkav 
dörtgen 
E, RE K,Lbulunduk- 
i ları kenarların orta 
ii Ul be i noktaları 
i JEF| s8 cm 
Ü i IKL| &x 
Yukarıdaki şekilde bir düzgün beşgeni |, İl ve Il nolu dö- i 
nüşümler uygulanarak yukarıdaki şekiller oluşmuştur. i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
> z > e D 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde uygulanan dö- İ A) pi B)3 iy ka E)6 
nüşümler doğru olarak verilmiştir? : 
| ıl Tİ 
A) Yansıma Dönme Öteleme 
B) Öteleme Yansıma Öteleme 
C) Öteleme Yansıma Dönme 
D) Dönme Öteleme Yansıma , te. D ç ia 
t 
E) Yansıma Öteleme Dönme ISDI / TABİ 
Ş |FC| - 2BF| 
Tİ 
ni r — Alan(BGF)-3cm” 
S 
—<— 
Z 
z A B 
E 
: Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADG) kaç cm? dir? 
i A)4 B)5 Cc) 6 D)9 E) 12 
8. D  ABCDbirdörgen | 
| IDGJ 1 (ACI 
10 : 
6 (o 2DB| -5JBF| : la 
DAİ p E ç  ABCDbirdikdöri- 
JED| - 10cm ; “ gen 
” g  İDG| <6cm AEFD — BCDA 
. Xx 
! JAE| 3cm 
| İBE| <9 cm 
| ASE 3 g  JADI >x 
B : 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? : Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 45 B) 40 C) 36 D) 32 E30 | A4 Ba3B8 Oo De EE 
(1-5 2D BE 4D 5-E GA 7-C B-B 9-8 10-D 11-0) 























ÇEMBERDE AÇI 
ÇEMBERDE UZUNLUK 
DAİREDE ALAN 
3ERLER GENEL TEKRAR 





ÇEME 


YAYINLARI 
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Ç 





e 


emberde Açı 


EEE 





1. 


A O, çemberin merkezi 


m(BOC) — 1029 
m(BAĞ) sa 


G 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 46 B) 48 C) 50 D) 51 


E) 52 


(ABI, yarım çemberin 


D 
AN çapı 
GC 


m(ÂDE) — 1059 
> 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 





(BD ve (BF, A ve C noktalarında çembere teğet 
m(ÖBE) — 50*, m(ÂEĞ) -a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)100 © B)110 oC)115  D)125 


E) 35 


E) 130 


MYINAYA ATA 






m(GAB) — 459 
m(ÂCD) — 25* 
M(BEĞ) <a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 85 


O, yarım çemberin 
merkezi 





(BD) 1 (0c) 
m(BOĞ) — 70“ 
m(OCÖ) —a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 





A, çeyrek çemberin merkezi, ABC dik üçgen 
(ABJ A JACI, F teğet değme noktası 
IBF| — (FCJ, MEGA) -a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 55 D) 60 E) 75 

















Çemberde Açı 














7. ED, çembere B nokta- 
sında teğet 
Pm 
M(EBC) - 110 
Papi 
M(CAB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 35 B) 45 C) 55 D) 60 E) 70 
8. O, çemberin merkezi 
Pp 
M(AOB) - 130 
mi 
M(ACB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 105 B) 115 C) 120 D) 125 E) 135 
9. 
D A O B 
IDE, G noktasında O merkezli yarım çembere teğet 
Pali Pam 
M(CAB) - 65“, m(CDB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 
A) 20 B) 25 GC) 30 D) 35 E) 40 
(1-5 2.A -C 4-C 5-B 6-B 





Test -i 


10. O, çeyrek çemberin 


merkezi 

(CHİ L (0BJ 
JOH| < (HB| 
m(OBÖ) < e 





Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 


11. A (BCI, yarım çemberin 
D çapı 


IBAJ m (CD) > £E) 











JAE| — JAC| 

" B Cc 
Pam 

pi m(ÖEB) — o 
S 
5 
z Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
p 
Ez 
A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 
| 12. (AD) — |BG| 
m(ÂDB) — 259 
i Pi 
i m(BDC) - 50* 
i > 
| m(DBÜ) — a 
; 
Yukarıdaki şekilde A,B,C,D noktaları çember ÜzZe- 
i rinde olduğuna göre, « kaç derecedir? 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 
ZE 8-B 9-E 10-C 11-B 12-c| 
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Çemberde Açı 
































> i ği A) 15 B) 20 G) 25 D) 30 E) 40 


1. Yandaki şekilde verilen o! 4. A,B,C,D çember 
çember ideni2yeka- | üzerinde noktalar 
dar eşit aralıklarla işa- m(ABİ) — 129 
retlenmiştir. i EN 
i m(CDA) <a 
Lİ 
ni 
i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Buna göre, o kaç derecedir? 
i A) 41 B) 45 C) 51 D) 54 E) 61 
A) 100 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 
i 
2. O, çemberin merkezi 5, O, yarım çembe- 
<< i N 5 
m(OAB) — 55” ! rin merkezi 
' 
m(OCB) — 50* JAD| < |CD| 
— : > , 
AKTS sejc  MABO) <a S m(BAĞ) - 50 
pi m(OBA) - 
S 
> 
B z 
z 
> Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? i 
: A) 10 B) 15 G) 20 D) 25 E) 30 
A)105 o B)110 oOC)125 o D)140 o E)150 | 
3. i 6. 
o B Cc 
ADB, O merkezli çember yayı, (OD) açıortay i 
m(GAĞ) — 709, m(ACO) -a i O, çemberin merkezi, A; teğet değme noktası 
i |CHJ - JHDJ, MAOI) — 1509, m(GBA) a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? | 
! Yukarıdaki verilere göre, & Kaç derecedir? 
A) 40 B) 35 C)30 D) 25 E)20 
* 
i 
































Çemberde Açı Test-2 
rg A,B, C, D çember üzerin- : 10. Cc O, yarım çemberin 
de noktalar i merkezi 
LABI — |BD| | (OB|  |CE| 
— Ni ! Ş E ps 
—— : N 
M(BDC) — 50" i A (o) B 
> Li 
m(ÂBD) <a : 
i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? A) 15 B) 30 ©) 45 D) 60 E)75 
A)5 B) 10 GC) 15 D) 20 E)25 |! 
! 
8. ICA, çembere A nok- 11. A,B,C,D, F nok- 
tasında teğet i taları çember Üze- 
JAB| — JBD| rinde 
' Pay 
m(ÂBE) — 30 m(FBD) — 209 
> ' Eg o 
MEGA) — a mM(ABC) — 140 
İni! ai 
İyi M(AEC) —a 
£ 
—< 
E 
z 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 5 Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E75 | A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
9. O, çemberlerin merkezi o! 12. JABJ m (CDJ — (E) 
D, E teğet değme nok- o! A (DB| — JEB| 
taları e 
ye i G p MDB)-80* 
m(BKC) 1009 : yn 
SE m(AĞ) — 309 
m(DFE) <a ' KG 
M(ABD) za 
2 
i B 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? i : pi 
i Yukarıdaki şekilde A, B, C ve'D noktaları çember 
üzerind N N . 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 Eao | üzerinde olduğuna göre, « kaç derecedir? 
| A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
1-D 2-A 3-C 4-C 5-C 6D : 7-D 8-B 9-D 10-B 11-E 12-E| 











— — — 272 ZLE an. 
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Çemberde Açı 























A) 30 


A Cc (ADl)çemberin çapı 
4 ICA ve (CB çem- 
bere A ve B nokta- 


larında teğet 


e ökç 
m(ACB) — 409 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÖBE) kaç derecedir? 


A) 140 B) 145 C)150 O D)155 E) 160 
DD. C ADE, O merkezli çem- 
dg ber yayı 
ABCD paralelkenar 
Pm 
m(DAO) — 509 
Pm 
m(BCO) <a 
va 
A B o 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


B) 25 


Cc) 20 D) 15 E) 10 








O, yarım çemberin merkezi, 


|BO| — JEDİ, m(EDA) -259, mABb)—-a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A5O0  B)52,5 C55 O D)60 E) 62,5 


i 
i 
| 
i 
i 
| 
i 
; 
j 
; 
i 
i 
i 
i 
İ 
i 
i 
| 


p 


g 


İHYINAYA MTA 


» 





(GC| — JBEJ| 
Papi 
m(GOE) -a 


U 
n 
o 





ya 
A O B E 


Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni O merkezli 
yarım çembere F noktasında teğet olduğuna göre, 
& kaç derecedir? 


A) 30 E) 75 


B) 45 


C) 50 D) 60 


O, AB yaylı çemberin 
merkezi 


(ACI n (BD) - (E) 
m(GEB) - 20* 
m(ÂOB) — 70* 





Yukarıdaki verilere göre, m(OĞ) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 








A, teğet noktasi, B, C teğet değme noktaları 
m(ÂBG) - 409, mACB)—-a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 























Çemberde Açı 











7. O, çeyrek çemberin 
merkezi 
OABGC bir kare 
Pam 
M(BED) <a 
Yukaridaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 15 B) 22,5 C)30 D) 37,5 E) 45 
8. E (CDI / (ABI 
m Ec 1 
m(CEB) — 369 
e 
M(AFD) <a 
A Ni B 
Se 
F 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A)9 B) 18 Cc) 32 D) 36 E) 54 
9. A, GC teğet değme 
noktaları 
(AEJ 1 (BC 
İBE| < JEG| 
Pam 
M(CBA) <a 
Yukarıdaki verilere göre, « Kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
VE 2-A 3-B 4-B 5-C 6-B 





İYYINPAYA DALA mmm mmm mv vb m 


Test -3 


10. A, C teğet değ- 


me noktaları 
ir 

mM(FAC) — 56 
Pam 

M(DCE) 44 





Yukarıdaki verilere göre, m(ABE) kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 C) 80 D) 98 E) 100 





11. B, teğet noktası 
A, B, C doğrusal 
Pi 
m(ADB) - 709 
Pm 
m(CEB) <o 
i 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? | 
A) 35 B) 55 C) 70 D) 95 E) 110 | 
12. 


AveB,0, ve0O, 
merkezli çemberle- 
rin kesişim noktasi 


m(SOJA) sa 





Yukarıdaki verilere göre, « Kaç derecedir? 


A)100 oOB)110  C)120 D)130 E)150 


7-B 8-D 9-D 10-E 11-G 12-C 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 





Eşi 
biri 
BERE 


Çemberde Açı 





1. 


JAE| - JED| — |BG| 
(EDİ // TACI 
m(ECA) — 409 

G m(EAĞ) za 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 40 


B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 





2. O, çemberin merkezi 
T, teğet değme noktası 
EF // |ABI 
Pam 
m(ÂBO) — 40“ 
aa 
m(TAB) ze 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 
3 A (ADJve (BEJ çemberin ki- 
KN Ş rişleri 
E JAE| <jJED| 
V Zam 
B 4 m(EFD) — 709 
Pam 
m(BCE) — 
D 
<7 
Cc 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A)35 B) 55 C) 60 D) 70 E) 110 





INYINAYA MAZ 








b 
li 





Tesi-4â 


G IGEJ 1 JACI 
F e JADJ 





A E 
Yukarıdaki şekilde (GEJ, O merkezli yarım çembere 
F noktasında teğet olduğuna göre, m(DE) kaç de- 


recedir? 


A) 15 


B) 20 


C) 22,5 D) 25 E)30 


ABC bir üçgen 

A, teğet noktası 

|AE| < |DE| 
pa 

m(AED) — 50“ 
a 

M(ABO) <a 





Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 65 


A Çemberler C nok- 
tasında dıştan te- 
ğet 
B, C, Dteğetdeğ- 
me noktaları 


Pam 
m(BDA) — 36* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) kaç derecedir? 


A)70 o B)100 OOiio Di20 E140 



































Çemberde Açı Test-4 
7. O, çemberin merkezi (O! 10. ABCD bir dörtgen 
B, G, F teğet değme | E, F çemberlerin 
noktaları ; kesişim noktaları 
ami i Pi 
m(EOD) — 65* i m(ÂDÜ) — 66“ 
( PN 
m(GAB) o m(BCD) <a 
Yukarıdaki verilere göre, &« kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? i 
; A) 104 B)114 Oo 6)120 D) 121 E) 124 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 g6 | 
! 
8 A O, çeyrek çemberin i 11. A — & O, ve O, çemberle- 
merkezi A De ' in merkezi 
(OAJ 1 (0BJ BKİso A ve C kesişme nok- 
ç : taları 
JADI - 160) # Si 
lu! m(ABC) - 80* 
ICE| — |BE| İy b 
ya z m(ĞDA) —a 
.» M(DOE) <a 5 
o B z 
> 
z Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? ! 
: A) 50 B) 40 GC) 30 D) 20 E) 10 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E75 | 
a i ye BİDE BİRE i 12. O, &cB yaylı çemberin 
ik uçgen : merkezi 
AE, Dedloğrusal C, E,D teğet noktaları 
B A OÖğg IABILJACI m(AOB) - 60* 
(BDI 1 (DG) : 
BD| - |DGİ 
A : 
© m(BCA) — 30* 
D — i 
m(BEA) —-a i DER 
: Yukarıdaki verilere göre, MR oranı kaçtır? 
> i m(BGC) 
Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? i 1 
i A)4 B)3 o D) 1 E) 5 
A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E75 |! 
(1D 2-B 3-D 4A BE 6-C 7-C B-B BE 10-8 1D 12-A| 
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Çemberde Uzunluk 





ymm 


! 
i 
| 
| 
| 
4 
| 
il 
i 


İ 














| 
i 
İ 
İ 


(ABI 1 (OHJ 
JAB| 8cm 
|OH| —x 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çemberin yarıçapı 
5 cm olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A2 B)2,5 c)3 D)3,5 E)4 
G O, yarım çemberin 
merkezi 
(ABI 1 (CHJ 
|OH| <6 cm 
A O 6 H4B 
IBH| 4cm 
|CH| sx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 10 B)9 c8 D)7 E)6 


O, çemberin merkezi 
<—— N 

m(ABO) — 30” 

|(0B| 6cm 

JAB| —x 





Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)7 B)8 C) 6v2 D)9 E) 6v3 


HUYINAYA WA 


İ 
p | 
* li 


a 


p 


O, çember merkezi 


(ABI kiriş 
(AC| < 11cm 
(BC| -21cm 


Nİ 
7 |OC| <x 


Yukarıdaki şekilde çemberin yarıçapı 20 cm olduğu- 
nagöre, x kaç cmdir? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 
B O, çember merkezi 
m 
e m(AB) — 60* 
A |AB| -6cm 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarı- 
çapı kaç cm dir? 





A)3 B) 4 C)5 D) 6 E) 12 
N 
23 
30”, 
A o B X Cc 
O, yarım çemberin merkezi 
(CT, çembere T noktasında teğet 
Dai 
m(AÂCT) -30*, |TCJ -2/8cm, |BGJ —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
8 
A)1 B)2 6) EY D)3 E)4 














Çemberde Uzunluk 


















7. IABJ n (CDJ - (EŞ 
D JAE| Ağ /EB| 
|CE| 2cm 
c JED| -8cm 
B 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
A)1 B)2 03 D) 5 E)8 
8. Gc m(AÂBE) — m(ABb) 
B |BC| <|JBD| 
|AB| -12cm 
D 
Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları çember 
üzerinde olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 
A)3 B)4 C)6 D)8 E) 10 
9. IBA, A noktasında 
çembere teğettir. 
B, Gve D noktala- 
rı doğrusal 
| (AB| -6cm 
İBC| 4cm 
| IDC| —x 
| 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)5 B)4 Cc) 3 02 Ey 1 
| 1-C 2-C 3-E 4D 5-D 6-B 


VHVTNLAVA TAL mmm mmm mam mmm amm mmm mmm mmm mnm m 


A)120 (oOB)150 oO(C)180, D)200  E)240 
. ZE 8-C g-A 10-E - 11-D 126) 


Test-i 
10. IGAJ n IGEJ — 1G) 
(CB| <2cm 
İCD| <6 cm 
|DE| 4cm 
JAB| —x 





Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 
11. > D, E ve C çemberin 
A teğet değme noktaları 
(ABJ 1 (BC 
E J(AD| 7cm 
|BC| <8 cm 
B 8 C 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 13 GC) 15 D) 17 E) 20 


ABCD teğetler 
dörtgeni 


- 
NN 

GU 

O 


O, çemberin merkezi 
(ADJ < JBC| <« 15cm 
|OE| <6 cm 


A 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 




















Çemberde Uzunluk 
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O, yarım çemberin 
2 merkezi 


COB dik üçgen 
(ABJ 1 JCB| 
(CD| 2cm 
|(A0| -3 cm 
BC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 2v2 B)3 o 28 D)4 E)3y2 


O, yarım çemberin 
merkezi 


(CDJ kiriş 

|CE| < |DE| < 4cm 
|AO| <8 cm 

|EO| sx 


A 8 o B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4v2 


B48 —2443 Dea E2v15 


m 
OK 


O, çemberin merkezi 
m(ÂB) — 90* 
|(AB| 8cm 





Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarı- 
çapı kaç cm dir? 


A)4 B) 45 c)8 D) 8v2 


E) 16 


“HVTNLAVA TAL 3 - - 








O, ve O, merkez- 
li yarım çemberler 
birbirine E nokta- 
sında dıştan teğet 


(ABI 1 (BDJ 
|AO,| <5cm 
İDO,| #8 cm 
IBC| sx 





B x G O, 8 D 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 25 C)5 D) 3v8 E6 


O, çemberin merkezi 
m(ÂCB) — 30* 
|(AB| -6cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 
A)4 B)6 C) 6v2 


D) 6v3 B) 12 


O, çemberin merkezi 


|BC| 8cm 
|0C| 4cm 
JAC| <2cm 
B 
e 
A 


Yukarıdaki verilere göre, r kaç cm dir? 


A)5 B) 4v2 C)6 D) 4v8 Ep 8 
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Çemberde Uzunluk 
| Test -2 ar mal e kr 5 ni > m 
(ACI mn JAEJ — (AŞ i 10. O merkezli çembere d doğ- A O, çemberin merkezi : 4. f ” (AC ve (AB, C veB 
JAB| 4cm rusu T noktasında teğettir. A, C, B noktaları doğrusal e çem- 
— : ere teğe 
(BC| - 5cm | AR Ae |AC| 12cm E cr) Vi 
i tn N mM bi E 
|AD| 3cm i Ke (CB| -4cm i 
: : J(AB| 4/3 cm 
|DE| —x |O0C| 5cm : 
i 60 
v A aB o B ği 
Yukarıdaki verilere göre, X kaç cm dir? ii | 
Yukarıdaki şekilde, çember üzerinde A noktasına en Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarı-  ; ia N . 
: A7 B)8 c9 D) 10 E) 12 yakın nokta P noktası olduğuna göre, |AP| kaç cm çapı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
: a i dir? 
il dir? ? 
i > A)6 B) 5v2 Cc) 7v6 D) 82 E)vV73 | 
A)1 B)2 03 D) > pa | A)3 B) 2v3 Cc) 4 D) 3v2 E)6 
| İ i 
id 
i 8. O, çemberin merkezi O, çemberin merkezi De ABC bir dik üçgen 
; 1 * U 
(OB) n (CDJ - (EJ 11. Cc (ABJ, çemberin çapı | (OBI 1 (ACI (ABI 1 (ACI 
|CE| <4cm (ABI 1 (CD) JAD| -4cm | M(ÂBÜ) - 45 
|EB| - 2cm &i |AD| > 1Zcm (BD| 2cm : |AD| 6cm 
|(OE| < 6cm z A 12 ps3 İ|DB| 3cm ğ IDC| <2 em 
JED| <x z ei ii z 
z 2 
Eİ e N Ni Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarı- OZ 
ei i Kukandaki verilere göre». Kaç emir? çapı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarı- 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i ; ” : N 
)3ö BAE 06 m3 8 | | Pa 
A) 11 B) 10 09 D)8 7 | A3 B) 4 o 5 D)6 EB ; 
i A) 23 B) 4 Cc) 25 D) 5 E) 2v7 
| 
il 6. 
9. B O, çeyrek çemberin 12. (AD, çembere D ! 
” > 2) merkezi noktasında teğet i 
D i £ i 
CODE dikdörtgen ! A,B, C doğrusal 
JEC| — 12 cm JAB| - |BCJ| A 8 B e 
|(CO| 9cm i A c JAD| 8cm (BCI yarım çemberin çapı, A, B, C noktaları doğrusal en Ni 
|(AC| —x i (AD, D noktasında çembere teğet O, merkezli çeyrek çember ile O, merkezli çember D 
Lİ : : noktasında dıştan teğet, (O.C, C noktasında teğet 
A x G 9 (e) ' JAD| <12cm, JAB| <8cm : ; 
: Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? i |AO,| 18cm, |BC| Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i MEZ B : 
N ' A)6 B) 4v2 C) 10 D) sv2 E) 12 Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm o: N 4 , 
: dir? ! Yukarıdaki şekilde O, merkezli çemberin yarıçapı 
A)6 B) 2/10 o 7 D) 5v2 g8 ! i 7 cm olduğuna, x kaç cm dir? 
1-D 2-B 3-B 4- - N a ğ N i ğ N A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
| A 5-B 6-B 7-C B-E B-A 10-8 11 128) A7 Se > D4 g3 















































Test -53 











2. Dx E ç ABCDbirparalelkenar O: 10. 
O, çemberin merkezi |! 
E, F, Gteğet noktalar i 
JAB| - 15cm 
İHC| 8 cm : 
JOH| <5cm z 
: E, FE G çember merkezleri, G merkezli çember yarım 
İDE| Xx : çemberlere dıştan teğet, |ABJ 1 (CDJ 
(CG| 4cm, JAE| <6cm 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i 
: y Lİ p > : 
A)2 B)3 04 D)5 pe | ukarıdaki verilere göre, |DG| kaç cm dir? 
A)S B) 6 o) 7 D)8 E)9 
8. Çemberler E ve F 
noktalarında kesi- 11. (AB), çemberin çapı 
şiyor. TABİ 1 (CDJ 
(AADNİAF JA) | JAH| -8 cm 
B, teğet değme 
, 1 pan 
noktası z Lee çim 
JAC| 2cm 5 (BCJ <x 
E 
JAB| <4cm ç 
2 
|CD| sx , a 
' Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
, z ; A) 2v5 B) 3v3 Cc)4y2 D) 5 E)6 
A)3 B)4 C)5 D) 6 8 | 
9. JO, 8cm |! 12. AB, O, ve O, mer- 
IBO,| < 6cm İ kezli çemberlere A 
i ve B noktalarında 
i j teğet 
(O (AO,| 9cm 
! Za 
i z a |BO,İ <4cm 
JAB| —x 
Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler C i 
. . Gr) DIŞ ı 
ve D noktalarında dik kesiştiğine göre, |0,O,| kaç | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
cm dir? ! 
A)9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20 
A)8 B) 5/3 Gayb D)9 E 10 | 
(e 2.C 3-B 4-C 5.D 6-B 7-B 8-D S-E 10-D A 12-8| 
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Çemberde Uzunluk 




















1. A 
© 
12 
ZN 
B Xx D Cc 
ABC bir dik üçgen, JABJ 1 JACJ 
C, çember yayının merkezi 
M(ÂBG) - 309, JAB| < 12cm, |BD| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 3vy2 B) 26 C)6 D) 210 E) 4v3 
2 e (AB| çap 
(AĞI — |8ĞJ 
10,O,l <1 cm 
A& 0,10, B 
Yukarıdaki şekildeki O, ve O, merkezli çemberler A 
noktasında içten teğet olduğuna göre, |CO,| kaç 
.cm dir? 
A) V3 B)2 Cc) v5 D) 2y2 E)3 
3. E A, çeyrek çemberin 
merkezi 
“ ABÇD bir dikdörtgen 
D GC J(AB| 8cm 
(0B| 10cm 
JEDİ Xx 
DB 
A 8 B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3 B)4 Cc) 5 D)6 E) 43 


IBYINAYAM HA 





4. 
A 
D o 3 G B 
IBA, O merkezli çembere A noktasında teğet 
(DO| -|JBCJ, |Coj s3cm, |AC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3 B) Ra 02 D) — E) 
2 2 
5. (BA ve (BC, çembere 
A ve C noktalarında 
teğet 
a 
M(ABC) - 120" 
JAB| —x 
Yukarıdaki şekildeki O merkezli çemberin yarıçapı 
23 cm olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A)1 B) v3 oz D)3 E) 2.3 
6. (ABJ çemberin çapı 


(CF, F noktasında 
çembere teğet 





(CDJ 1 JABJ 
A D B |CEJ 1cm 
JED| -4cm 

İCF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) V5 o 2y8 D)3 E) 23 











PEREZ a ra A A e e 
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Çemberde Uzunluk 





























Çemberde Uzunluk Test -4 GE A e Ee 
7. IBA ve (BC çembere O: 10. ABCD bir dikdörtgen 1. O, çemberin merkezi i 4. (PA, çembere A nok- 
A ve C noktalarında ! GC |BCJ| -6cm (AO| <6cm tasında teğet 
A teğet i > 
Alan(ABCD) — 48 cm? m(ÂBG) — 60* IPDJ n IKLI — C$ 
BİRE i JLC| > 18 cm 
: ; 
IPB| <5cm 
i i IDC| <9cm 
Cc 9 D 8 B : : 
ı | ; |CK| >3cm 
: Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm ı 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? : dir? 3 : e Yukarıdaki verilere göre, O noktasının (AC) kirişine | | |AP| —x 
: uzaklığı kaç cm dir? i 
A)9 B) 12 C) 13 D) 14 E)15 ! ” | s0 N ; 
i 4 B)5 C)6 D)8 E) 10 i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
| i | A)3V3 B)5 28  D3 yaf | : 
| A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
8. (ABJ yarım çemberin 11. fe (ABJ çemberin çapı İ 2. G ABC bir dik üçgen D a (ABI, yarım çemberin 
sapi - ke (ACI n (BDJ - (EJ | < . A, teğet noktası şapı 
(DEJ 1 (FGJ i > IDE| —3cm | ICAJ 1 (AB| (ACI n (BD) > (E) 
e 
ll iu PN JAE| 4cm | (CD) <9 om . AN M(DAĞ) — 30 
z — ni i yi pü 
IFKJ| — |KG| <Zecm z JBE| <8 cm a (DB| - 16cm z JEC| 4cm 
İKE| -6cm E (BC| <x © B z /(BE| x 
z z 
|DK| <x E | z 
, Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? knk verilere göre, yarım çemberin çapı kaç , Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : Simli i & & 
i A) 32 B) 25 C)5 D) 2v7 E) 42 l iz er ai — — A)4 B) 6 C) 4v3 D) 8 E) 6v3 
A) 2 B) 25 c3 D) 28 pa | ) ) ) ) 
| | 
3. AOB bir üçgen 
9. ABC bir üçgen 12. A ve B teğet değ- İ (CDJ, O merkezli 
(ABJ çemberin çapı : e | çemberin çapı 
i 8cm , 
JAB| < JAC| | (ABI, E noktasında | 
(CD| 6cm çembere teğet i 
|BE| < (EC| -4cm : ! 
JEG| —x JAB| <2icm 
il (ACI 1 (DCJ, TEDİ L (pGJ 
' JAG| 9cm 
7 i ie i (GO| -8 cm İDC| <-4cm, JEF| <-8cm, |JAB| -x 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm“dir? : N : 
; Yukarıdaki şekilde çemberler C ve D noktalarında IBF| —x i Yukarıdaki verilere göre, (ABJ çaplı yarım çember 
kesiştiğine gö k ir? ' 
A)1z2 B) 16 GC) 20 D) 24 E)32 | e e e na n N : ile C merkezli çeyrek çember B noktasında dıştan 
! Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : A Ni . dir? 
A)1 B)2 o3 D)4 E)S eğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A)1 B)2 G3 D)4 5 | 
(e 2-C 3-8 A 5-C 6-D 7-E B-A 9.B 10-B 11-D 12-8) A)6V2 o B)as40 C)io DeZ2 Ej12 


























Çemberde Uzunluk 








BF o 4 G Cc 


ABC bir dik üçgen, D ve E teğet değme noktaları 

















a 
2 





A 6 E 


TAE ve JADI, E ve C noktalarında çembere teğet 

















(ABJ 1 JACI, JEC| <8cm, |GO| <4cm, |BD| <x (BC| 2cm, JAE| -6cm, |CD| Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde GEMPENer birbirine içten teğet 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) v3 B)2 o) 2v2 D) 23 E)4 9 
A)1 Be c)3 D) — E)— 
2 2 
B 
> 11. O, (ACI çaplı yarım 
a çemberin merkezi 
(ADJ 1 JEBİ 
c 9 0, E O 16 D “ JAK) 8cm 
ni A B Cc D| <6 cm 
O, ve O, merkezli çemberler E noktasında birbirine dış- Kk IKDI 
& 
tan teğet, A ve B teğet değme noktaları x B| 
4 
(CO,| <9em, |DO,| - 16cm 5 Yukarıdaki verilere göre, aci oranı kaçtır? 
i 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 1 el i D li E Ru 
Aş D7 bir )3a er 
A) 15 B) 17 Cc) 18 D) 20 2 | 
1 
! 
İ 
i a2. ABC bir üçgen 
O, çemberin merkezi 
, 
A ve D teğet noktaları 
(ABİ N (CEJ - (KI 
JAC| <5 cm 
: BD| 3cm 
AĞ, B merkezli çember yayı i 
(EC), O merkezli yarım çemberin çapı, |BE| — JOE| 
DE i 
Yukarıdaki verilere göre, Da) oranı kaçtır? : Yalman yalla AK örn kacıf? 
m(AĞ) ukarıdaki v g 3 İKBİ çur? 
5 
A)2 B) — 03 D) — g4 | 5 p3 gl p 8 p3 
2 AZ ir Gi, ) 
2-D 3-B 4-A 5-D 6-D 7-B 8-E S-E 10-C 11-E 12-A | 
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Çapı 10 cm olan çemberin çevresinin uzunluğu kaç 
z cm dir? 


A)5 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20 


Çevresinin uzunluğu 167 olan dairenin alanı kaç cm? 
dir? 
A) 8x B) 16nx C) 24 


D)82n OoOE)64n 


Çevresinin uzunluğu sayıca alanına eşit olan daire- 
nin yarıçapı kaç birimdir? 


A)1 B)2 o) 3 D)4 E)8 


O, çemberin merkezi 


“A, B, C çember üzerin- 


de noktalar 
JAC| 6cm 
JAB| 8cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 25n B) 18x C) 16x D) Sa Dr 





IYYINLAYA BAL A 











Şekildeki O merkezli yarıçapı 3 cm olan çember 
3 tur attığında alacağı yol kaç cm dir? 


A) 6x. B) 9. C) 12 


Yukarıdaki verilere göre, JAB| yayının uzunluğu 
kaç cm dir? 


D) 15 E) 18n 


O, çemberin merkezi 
m(AOB) z120 
JOA| <6 cm 


A) 2 B) 3x 


CO) ân D) 6x. E) 9x 


ABCD bir kare 


A,B, C, D çember üzerin- 
de noktalar 


JAB| -2cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 
A)2n-4 


B) 2x-2 OG 2n-1 


D)7-4 E)x-2 









































Dairede Alan Test -i 
8. D fel ı 10. c A ve O çemberlerin 
: merkezi 
(ACI 1 (ABI 
: 
: Gİ 
A E B i 
! İsi 
' A O B 
ABCD bir dikdörtgen, ! 
i i ! Ss 
A ve B çeyrek çemberlerin merkezi, |AD| - 4cm Yukarıdaki verilere göre, e kaçtır? 
: 2 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? A)2 B) > 01 p gl 
A) 32 — 16r B)32-8x C) 32-47 
D) 30-8 E) 16—4nx : 
LU O, çemberin merkezi 
ABC eşkenar üçgen 
|(AOJ| <6 cm 
: 
T 
ul 
S 
< 
Es 
ç ” 
E Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç 
i cm? dir? 
9. 
' A) 6x B) 9x G) i2x D) 15x E) 18x 
a D N C O, çemberin merkezi 
O merkezli yarım daireler veriliyor. i , 
: ! ABCD bir kare 
Yukarıdaki şekilde, |AB| — |BC| - |OC| olduğu- |: K,L,M, N teğet nokta- 
S,*5S, K mM 
na göre, 5 oranı kaçtır? İ JAB| <4cm 
2 : 
3 5 
A)1 B) — o) 2 D) — 3 | 
) ) 5 ) Iz ) | 
i Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin çev- 
resinin karenin çevresine oranı kaçtır? 
7 T Tr 
; A B) — G)— D)— E) — 
Jz ) 5 ) 3 ) 4 ) 
| 1-B 2-E 3-B 4-D 5-E 6-C 7-E 8-B 9-C 10-C 11-C 12-D | 
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1. o Yarıçapı 4cm olan dairenin alanı kaç x cm? dir? 


A)4 B)8 C) 12 D) 16 E) 20 
2. A O, dairenin merkezi 
JAC| <2cm 
(AB| -4cm 
B 


Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç cm? dir? 


A)5r o B)10x 9 C)15x 


D) 20x 


E) 25x 





ABC bir dik üçgen, A çeyrek dairenin merkezi 
E, teğet nokta, JAB) 1 JACJ 
|BE| 3cm, JEC| < 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 3x. B) 6x C) 9x D) 12x E) 16x 


IHYINLAYA FAL A 


4. (ABI ve (0BJ yarım 
dairelerin çapları 


O ve C dairelerin 
merkezleri 


|CB| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 


cm? dir? 
A) 2x B) 4r G) 6x D) 8x E) 12r 
5. 
A B 
Yukarıdaki şekilde O merkezli ve 2 cm çaplı çem- 
ber A noktasından B noktasına 4 tur atarak geldiği- 
ne göre, A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç cm 
dir? 
A) 4x. B) 6x. C) 8r. D) 16x E) 20r 
6. O, çemberlerin merkezi 
IOA| <2cm 
JAB| <1cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) B) 2x G) 3x D) 4x. E) 5x 





Dairede Alan 


7. A O, çeyrek çember- 


lerin merkezi 
AOB dik üçgen 
TAOJ 1. (0BJ 
D JAO| 2cm 
s; İCB| -x 





S, ve S, alanları eşit olduğuna göre, x kaç cm dir? 














10. 








j 


Test -2 


“ AB ve CD, O merkezli 


çember yayları 
|OCJ <3cm 
|(AC| <2cm 


S, ve S, bulundukları bölgelerin alanları olduğuna 


S, 
göre, g oranı kaçtır? 





2 
A) B)x-1 C) 1-2 D) x-3 E) 1-4 A ” ii g3 3 Ma 
3 2 4 7 16 
8. O, çemberlerin ortak mer- Ü. D O, çeyrek çemberin 
kezi EN merkezi 
(ABI, küçük çembere T e OABC bir kare 
noktasında teğet |(OA| < 4cm 
ei) 
JAB| -4vy2 cm ul 
S 
5 
E 
z ya 
Ez O 4 A E 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç , 
cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
İ cm? dir? 
A) 4x B) 8x. C) 16x D) 24n E) 32n : 
i A) B) 2x C) 4n D) 6x E) 8x. 
9. O, dairenin merkezi ' 12. O, veO, çember- 
e ! lerin merkezi 
JABJ| 2cm ! i 
|OAJ <2cm 
i Yukarıdaki şekilde eş çemberlerin etrafına sarılı ipin 
i uzunluğu 4n * 8 cm olduğuna göre, yarıçapı uzun- 
i luğu kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç  : 
2d ! 
dir? ! 
e : AZ B) 1 9z D)2 E)4 
1 5 
A)— B)1 g2 D) — g4 | 
) > ) ) ) 5 ) 
wD 2-A 3-C 4-C 5-C 6-E 7-C 8-B 9-C 10-E 11-C 12-D | 
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1. Yarıçapı 5cm olan bir tekerlek x metre yol alabil- 
mek için kaç tur dönmelidir? 


A)6 B)7 C)8 D)9 E) 10 





2. O, çeyrek çemberin mer- 
kezi 
OABC bir deltoid 
(0B| 4cm 
(0) A 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanlari 
toplamı kaç cm? dir? 
A) B)x*8 C) 2x D)2n*2 E) 4n 
3. O, çeyrek çemberin mer- 


kezi Şi 
OABC bir dikdörtgen 
(CB| -6cm 

(AB| < 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 
A) 60 


B) 16-30 C) 34x-30 


D) 347 - 60 E) 50x — 60 


HAVAINLAVA BALEN» mmmmmmmmmmmmmmemmemmmmmammmammmmammomemmuuumummummmammmmammmmm mann 








12 cm uzunluğundaki JAB) çubuğu, orta noktasından 
sabitlenerek 309 döndürülüyor. 
Buna göre, çubuğun taradığı alan kaç cm? dir? 


A) 6x B) 8x 


G) 10x 


D) i2x E) 24x 


O, çemberin mer- 
kezi 


(AB| çembere D 
noktasında teğet 


JAD| < 12/8 cm 





Yukarıdaki şekilde |AC|-|OC|BD| olduğuna gö- 
re, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A) 36r 


B) 42x C) 481 


D) 60x 


E) 72 





O, dairenin merkezi, B teğet değme noktası 
A, C, O doğrusal, |AB| - 12cm, |AC| -8.cm 


Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç cm? dir? 


A) 64n B) 49x G) 36 D) 32x E) 25n 





i 
| 


| 
i 
i 
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Dairede Alan Test-3 e — m e — mr 
7. D C ABCD bir kare i 10. D O dairenin merkezi 1. (ABI, O merkezli i 4. el (AB), O merkezli ya- 
|(AB| 4cm (DBJ 1 JACJ çemberin çapı rım çemberin çapı 
ı e 0 ! 
N (DB| <8 cm m(AOC) — 100 & TACI 1 (DOJ 
: A BE) i 
TE o |AB| -4cm A Si Bi. BİRDE i id IDE x |EOj 
E A 4 B F : İ A © S5 B japi 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, |EFJ| çaplı yarım dairenin | | 7 | (BO| <5cm 
alanı kaç cm? dir? i | D : |CE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç cm? dir? | Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? i 
7 B) 10 D) 165 E)20x | i i 
A) 87. ) 10x G) 12x ) 16x ) 20x i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i A) 25 B) 50x C) 75 D) 100x E) 150x A) 35 B) 40 O) 45 D) 50 E|55 | 
AYA B28 og DA Ba 
İ i 
| 
8. O, O,, O, dairelerin 11. O, çemberlerin merkezi 2 i 
merkezi S, ve S, bulundukları | Lu D c ABCD bir teğetler 
ME 7 N A, O, B teğet noktalar bölgelerin alanları | İÇ Ge dörtgeni 
MR 7 > l0,Ol <2 em |OA| <3JAB| O, çemberin merkezi 
' 8,38, | i JAB| * |CD|J — 12cm 
ui ei | iz 
İyi m(BOD) o İl İyi 
S < 
z Es 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları ABC bir üçgen, o m(BAĞ) - 100 z A B 
” kai leri g 2 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? <gen, m E 
toplamı kaç cm“ dir? ii m(ACB) — 20, m(EDE) Eğ z 
A)75 B) 90 C) 108 D) 120 E) 135 | Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) -96 cm? olduğu- 
A) 4r B) 6x C) 87. D) 107 E)i2r. |! i na göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? , 
A)3 B) 4 C)6 D)8 E)9 
| A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E80 | 
| 
9. A O, çeyrek dairenin i 12. A O, çeyrek dairenin | 
merkezi i merkezi i 
JAO| <4 cm ODCE dikdörtgen 
; 3. rin merkezi i i 
> E G IDE| - 6cm | O, çemberin merkezi 6. B O, Geyiek çemberin 
| IDGC| < |CB| D - merkezi 
| m(BOĞ) - B COED dikdörtgen 
: —— ' 
: m(DAB) <a : İCO| <Scm 
o B , e) i 12 
i o D B ' i |EO| - 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç |! A , e i IBE| —y 
cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, çeyrek dairenin alanı kaç i 
i cm? dir? Ax C 8 O JAGJ —x 
A) 4x -8 B) 4x -4 0)4x-2 | bi 
) An ) A Dar A) 4x B) 6x G) 9x D) 18x E) 36x YASAK Verene göre, B WanLkagiri i Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm dir? 
D) 47-1 E) 4x AZ B 1 g2 ps gp 14 ze — De — 
(LE 2-C 3-D a-A 5-B 6-E 7-B B-C B.A 10-D 11-C 12-C| 2 3.! ) ) ) D) 9 )19 





























IBC, C noktasında O, 
merkezli çembere teğet 


ABI çap 
JAO,| 1cm 
IBC| —x 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çemberler A 
noktasında içten teğet olduğuna göre, x kaç cm 
dir? 


A) v6 B) 2y2 Cc) 3 D) YO E) 23 





IHVINLAYA BAL mmm mmm mmm mmm mmm amman muamma mmm mn 


a a Te e A A Rİ A NE erk heba rik 
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Test-1 — : 
10. A (AD, D noktasında O çemberin merkezi 4. E ABCD bir dikdörtgen 
7 (ABI, E noktasında (AB| - |BC|J — JCD| D, çeyrek çemberin 
D — ” 
IBC, G noktasında m(ÂOD) — 1209 merkezi 
çembere teğet m(AcB) Rİ Ni A, D, E doğrusal 
D 
ç (BOLMBI , İ|DFI <iFGj 
- JAD| -7cm A 8 B JAB| 8cm 
JEB| <5cm |BC| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, |BE| kaç cm dir? 
A) 25 B) 30 GC) 35 D) 40 E) 45 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? A) 17 B) 13 G) 10 D) 45 E) 6/3 


A) a5 B) 10 Cc) 13 D) 15 E) 20 


11. e 
A 77 dı 2. ABC bir üçgen 5. B O, çeyrek çemberin 
D ve E teğet değ- E Bi merkezi 
me noktaları CODE dikdörtgen 
/N 4N m(ABC) — 60* |IDO| 4cm 
5 da a ” 
m(ACB) — 50* L |COJ 3cm 
Yukarıdaki şekilde d, ve d, doğruları, yarıçapı 1 cm — 
olan eş çemberlere teğet olduğuna göre, taralı böl- milk ee R |AE| >Xx 
genin alanı kaç cm? dir? E A Cc 3 0 
> 





A)4-nx B)6-7 C)6-2x 
“ Yukarıdaki veril 5 kaç d dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
a r ? 

D) 8-7 E) 8-27 aki verilere göre, « kaç derecedir 

A) 3y2 B) 25 C) 2v6 D) 5 Ey 3y3 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 











12. 
D Cc 
3v3 
3. 6. (AB), çemberin 
a çapı 
i B 9 (ABI 1 (BCJ 
TAD, D noktasında O merkezli çeyrek çembere teğet ii -E.İDİ 
(OCI 1 (A0), m(ÖAO) -30*, JADJ < 38cm (BG| <8 cm 
İDE| < 12cm 
JAB| >x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 20 B) 24 C) 25 D) 26 E) 28 





8. A,B,D, E teğet 
noktalar 
|AC| - 10 cm 
|BC| <x4cm 
İDE| sx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A4)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 
9. diy —v3x 
Yukarıdaki şekilde çemberin d doğrusuna B noktasın- 
da, Ox eksenine A noktasında teğettir. 
Çemberin yarıçapı 3 birim olduğuna göre, A nokta- 
sının epsisi kaçtır? 
A)-s/88 B-6 O-aB8 Dsb& ES 
(1-8 2A 3-B 4C 5D 6-D 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
7-B 8-C S-A 16-C 11E 12-C | ) ) ) ) ) 





İ 
| 
| 
| 
| 
il 
N ABC bir üçgen, JAD| — |ACJ, m(BAB) -30* 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? m(GAR) -50, m ABE) SN 
AE Bİ Ox p) ZE E) 2x 
3 2 3 Yukarıdaki verilere göre, &« Kaç derecedir? 

















Çemberler Genel Tekrar 


Test -2 























7. E . m(ABE) -60 | 10. ABC eşkenar üçgen 
D m(öBt) — as O, çemberlerin ortak 
. : merkezi : 
IDC| > 4v2 cm ' Ea 
EN i D, E, F teğet noktalar 
'JAE| —x ; 
A Uz JOE| 3cm 
a — 76 | 
B ! 
Di i N | Yukarıdaki verilere göre, büyük çemberin çevresi 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? | kaç x cm dir? 
A)4Y& o B)8 O3&  DAB EE | A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 27 
! 
8. (0, 4cm ! 11. (AB), D merkezli dai- 
renin çapı 
MN O,, O,ve O, küçük 
A NN B dairelerin merkezi 
iy A 0,CO,D O, B |ACI-JCD| 
pi AB| - 16cm 
z JAB| 
z 
O, merkezli çember O, ve O, merkezli çemberlere £ Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
teğet olduğuna göre, |ABJ kaç cm dir? Gi x cm? dir? 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E)28 | A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
! 
| 9. (BD), yam çem- | 412 B O, çeyrek dairenin 
berin çapı : merkezi 
(ACI 1 (BD) IBOJ 1 (CHJ 
REİAĞ, HE Go JBHİ<JHOJ 
IBE| < 16cm |(CO| 12cm 
, 12 
JED| 9cm ! 
JEC| —x e) A 
i Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : cm? dir? 
A)4 B) 5 Cc) 6 D)8 E) 9 A) 16x — 12y3 B) 127 - 12/3 C) 24n — 12v3 
i D) 24n - 183 E) 36n — 18v3 
(15 2-D B-A 4-C 5-B 6-A 7-D B-D 3-D 10-A 1D 12-0) 











m 
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p 
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Test-3 —| 








O, çemberin merkezi 


JAB| - |AOj 
MEBDE) - 40* 
m(AOG) - a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)105 oO(B)110 C)115 D)120  E)140 


AB ve CD O merkezli 
çemberin yayları 
IDB||OAJ- 7 cm 
J(AB| <4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


B) 42 C) 45 D) 48 E) 56 





AB ve DC sırasıyla çemberlere A, B ve C, D noktaların- 
da teğet, (HEJ, F noktasında çembere teğet 


(HEJ 1 (BH, 
|IBH| 4cm, 


IDG| 12cm, 
IFG| —x 


İHG| <3 cm 


Yukaridaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 c8 D)9 E) 10 


IHYINİAYA PA TA 


A O; çeyrek çemberin 
merkezi 


IDCI 1 JO) 
JAD| — (DOJ 
m(GOB) sd 





Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 22,5 D) 30 E) 45 


>» 


ABC bir dik üçgen 


D IBCI, yarım çem- 
berin çapı 


(ABJ 1 (BC) 
|(AD| 2cm 
C |DC|-8cm 


biri 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 3v2 B) 25 C) 2v6 D) 5 E) 3v3 
A ABC bir eşkenar 
üçgen 
E 
or? İO,E| <2cm 
A (O,D| xx 
D 


w 
© 


Yukarıdaki şekilde O, ve O. merkezli çemberler üç- 
gene içten ve birbirlerine F noktasında dıştan teğet 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) > C)5 DE E)6 











Çemberler Genel Tekrar 


Bir ABC üçgeninde |AB|-10cm, |AC|-17 cm ola- 
rak veriliyor. Merkezi A, yarıçapı JABJ-olan bir çember 
İBCJ kenarını D noktasında kesiyor. 


IBD| < 12cm olduğunagöre, |DC| kaçcm dir? 


A)6 B)7 Cc)8 D) 9 E) 10 














Test -3 
B O, çeyrek çemberin 
i . merkezi 
18Ğ| - |GAJ 
Pam 
m(GBÖ) - 
o A 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 








A) 52,5 B) 60 C) 62,5 D) 67,5 E) 75 
D C ABCDbirkare 
<> a ; M.D c ABCD bir dikdörigen 
B çeyrek çemberin DERZ 
7 merkezi IBCI, yarım çemberin 
çapı 
İDE| 1 JAE| — 
© JAB| - |BEĞ| 
(AEJ 1 (BHJ 
IDE| 3cm 
A B |HEJ -x m A 
S 
z Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanının ya- 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? E rım dairenin alanına orani kaçtır? 
A)2 B) 5 YGB DB Wy3 | A)4 B)3 o) z D2 Ey 
D C ABCDbirkare 12. A ABC bir dik üçgen 
7 B çeyrek çemberin i > ABI, yarım dairenin 
merkezi i çapı 
JAEJ < JEĞ| (AB) 1 (BCI 
JAB| 4cm i m(BAC) — 45 
|DE| —x i (BC| 4cm 
A 4 B E 
i B 4 C 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i Yukarıdaki şekilde S, ve S, bulundukları taralı böl- 
genin alanı olduğuna göre, S,—5S, kaçtır? 
A) 4v/2 -4 B) 22 -2 Oa-2 | 
A)7x-4 B)x-2 C) 21-8 
D)4-2V2 E14v2 i 
k D)3n-—-4 E) 47-8 
2-B 3-B 4-D 5-B 6-E 7-D 8-E S-A 10-D 11-B 12-C 








i 


AR MT al 7 a a A m a A a 
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Analitik düzlemde merkezi M(0, 5) olan çember 
y - 18 doğrusuna teğet olduğuna göre, x ekseni- 
nin çember içerisinde kalan kısmının uzunluğu kaç 
birimdir? 


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
A 
<& D 
e iğ ie 
B O E G 


ABC bir üçgen, 
Pi 
m(ACB) — 209, 


(BEJ, O merkezli çemberin çapı 
Pi Pay 
m(AOB) - 70*, m(ABD) <a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


55 a 
yi 
B O D.L fe 





ICA, A noktasında O merkezli yarım çembere teğet 


Ege. P 
ABC bir üçgen, m(ÂDB) - 55”, m(ACB)-o 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 50 


TUYINLAYA AI A 


Analitik düzlemde merkezi M(4, 3) olan çember x ek- 
senine teğettir. : 


Bu çemberin y eksenine en uzak noktası A olduğu- 
na göre, A noktasının apsisi kaçtır? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 11 


pi Pm 
m(ÂFB) 4 m(ÖEĞ) — 1809 
DC 
(AB| 12cm 


B ICD| <6cm 


Yukarıdaki şekilde çemberin çapı kaç cm dir? 


A)15 Oo B)13 


Cc) s5 


D) 8v3 E) 3y5 





Yukarıdaki şekilde bir kenarı 4 cm olan ABCD karesi- 
nin içine içteğet çember ile JADJ ve (BCİ çaplı yarım 
çemberler çizilmiştir. 


Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm?” 
dir? 


A) 2x B)8 C) 47 


D) 16-271 E) 12-7 























Çemberler Genel Tekrar 


(ABJ yarım çem— 


berin çapi 
(ABI 1 (DEJ 
İDE| 6cm 
ie) 
A 8 E 7 8 İAE| <8cm 
IBE| -7cm 
(BC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 D) > E)9 








Test-4 


10. 


(BC, çembere C nokta- 
sında teğet 


(ACI 1 BC 
JAD| — |DBJ 
MAĞ) <a 





Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 








8. (ADJ çemberin çapı 11. 
TADI 1 JBGJ 
JAC| — (BG) 
JAE| <8cm B G 
ICE| 1cm ol ii > i 
ni Yukarıdaki şekilde eşkenar üçgen şeklindeki duvarın A 
IBD| <x 3 köşesinde boynunda 6 metre iple bağlı bir koyun bu- 
z lunmaktadır. 
z 
> 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Ni JAB| - 6 m olduğuna göre, koyunun otlanabilece- 
: ği alan kaç 7 m? dir? 
A)4 B) 25 G5 D) 6 ya | 
' A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 80 
9. e (ADI N(BCJI<(Ep 0! 12. o, 
A SN JAE| < 4cm 1 
, 12 
jk p |AB| s6cm i 
İBE| -8cm N 
B ı 
(CD| <9cm İ 
i D 
i Yukarıdaki şekilde O,, merkezli daire |ABJ ye E nokta- 
Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları çember | sında, O, merkezli daireye D noktasında teğettir. 
üzerinde olduğuna göre, |DE| * |CE| toplamı kaç | 
cm dir? : Buna göre, taralı dairenin alanı kaç cm? dir? 
A) 24 B) 20 C) 18 D) 16 E)15 | A) 37 B) 6x O) 97 D) 121 E) 187 
| VE 2-C 3-C 4-B 5-C 6-B 7-E 8-D 9-C 10-C 11-E 12-C 











miele 
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PİRAMİT 
DÖNEL CİSİMLER 
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YAYINLARI 
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i. oTabanalanı 12 cm? ve yüksekliği 4 cm olan prizma- 
nın hacmi kaç cm? tür? 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 48 E) 54 





2. (ABCD, EFGH) dikdörtgenler 
prizması 
JAB| -3cm 
(BC| 4cm 
|GC| <5 cm 
Yukarıdaki verilere göre, prizmanın hacmi kaç cm3 
tür? 
A) 60 B) 75 C) 80 D) 90 E) 94 


3. o Taban ayrıtının uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 5 cm 
olan kare dik prizmanın hacmi kaç cm? tür? 


A)120 B)150 C)180 D)240 E)300 


IHVINLAYA TAN HA 


ii 





(ABC, DEF) dik üçgen 
dik prizma 


IDEJ (EF 

İFC| <-9cm 
IDF| 5cm 
(BC| 3cm 





Yukarıdaki verilere göre, prizmanın alanı kaç cm? 


tür? 
A) 108 (oOB)120 C)132 


D)144 o E) 150 


Taban ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün beşgen 
dik prizmanın yanal alanı 120 cm? ise yüksekliği kaç 
cm dir? 


A) 5 B) 6 Cc) 7 D) 8 E) 9 


O, tabanın merkezi 
JAB| 5cm 
JOAJ <-2cm 


Yukarıdaki verilere göre, dik silindirin yüzey alanı 
kaç cm? tür? 


A) 10x B) 15x C) 20x D) 25x E) 28x 
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| | Prizma 





















































azma est -1 (O| O Eeee 
7. Bir ayrıtı 2cm olan küpün alanı kaç cm? dir? i 10, Birim küplerden oluşan bü- | 1 (ABC, DEP) bir eşkenar , 
yük küpün görünen kısmın- üçgen dik prizma 
A) 12 B) 16 GC) 18 D) 24 30 |! dan bazı birim küpler çıkar- (BE| <6 cm. i 
; tılmıştır. i : 
i i 4 
| ; 6 3 
Buna göre, cismin hacmi kaç birim küptür? 5 
: A ! Bir ayrıtı 6 cm olan küp ile ayrıtları 3 cm, 4 cm ve 
: A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 i h cm olan dikdörtgenler prizmasının hacimleri eşit 
| Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) — 43 cm? olduğuna | olduğuna göre, h kaç cm dir? 
! göre, prizmanın yanal alanı kaç cm? dir? ' 
: : A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 
i A) 48 B) 54 G) 60 D) 72 ES | 
8. (ABCD, EFGH) dik- | 
dörtgenler prizması i 
(AB| 5cm i 
! ı 
(BC| 4cm 11. Yanal alanı 60 cm?, yüksekliği 5 cm olan kare priz- 
: pi 3 ın i 
|CGJ - 3cm manın hacmi kaç cm” tür? | | 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E i i 
: ) ) ) ) yi 2. o Taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 6 cm olan silin- L 5. Bir küpün ayritları 2 katına artırılırsa hacmi kaç ka- 
s | dirin hacmi kaç cm? tür? 3 tına artar? 
Yukarıdaki verilere göre, |BH| kaç cm dir? S z 
E A) 16x B) 18x C) 20r D) 24x E28x £ A)2 B) 2v2 C)4 D) 42 E)8 
A) VB B) 5v2 C)7 D) 9 ei > 
| 
İ | 
i 12. ABCD bir | li a 
dikdörtgen i 3. (ABCD, EFGH) bir 6. (ABCD, EFGH) bir dikdört- 
! dikdörtgenler priz- — : genler prizması 
: ADHE kare i 
ei : |FC| - 17 cm 
i . TABI 1 JAEJ Ni 
A içimi JEG| < 10cm 
i TAEJ 1 JEFJ > : 
(BC| 4cm JAB| - 6cm 
i İHG| 2cm |GC| 3cm : 
9. o Cisim köşegeni uzunluğu 4V3 cm olan küpün alanı | ,AB| - 10cm 
2 di : ; 
kegel: dire i JAE| 6cm ; Yukarıdaki verilere göre, prizmanın alani kaç cm? 
A) 72 B)8 mi 
) ) 80 C) 96 D) 108 E) 120 İ Yukarıdaki şekilde ABFE ve DCGH iki eş dik yamuk i Yukarıdaki verilere göre, prizmanın hacmi kaç cm? 
olduğuna göre, cismin hacmi kaç cm? tür? A) 84 B) 90 C) 96 D) 108 E) 120 i tür? 
i A) 164 B) 180 GC) 196 D) 200 E) 216 | i A) 540 B) 600 G) 720 D) 900 E) 960 
1-D 2-A 3-C 4-B 5-B 6-E 7-D 8-B 9-C 10-A 11-E 2-E | 
F m) | i 












































Prizma 
7. i 10. 
: 
: 
i 6 
Şekil 1 Şekil 2 Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 8 cm olan dolu 
i silindirdeki suyu, taban ayrıtı 6 cm olan kare prizma 
JAK| -9cm, |AB| -8cm, |BC|<6cm şeklindeki bir kaba, tamamen döküldüğünde suyun 
JEK| <38cm, |PGJ —h yüksekliği (h) kaç cm olur? 
: 9x 
: A) B)2 c)3 D)4 — 
İçinde bir miktar su bulunan (ABCD, EFGH) dikdört- Li ya VR 2) 2 
genler prizması Şekil 2 deki gibi yan yatırıldığında 
1 
suyun yüksekliği (h) kaç cm olur? i 
7 9 
A) — B)4 Cc) — D)S ı 
) 5 ) ) > ) E) 6 
Çi (ABCD, EFGH) bir 
1 
dikdörtgenler priz- 
i ması 
El JAB| 6cm 
8. o Hacmi80 cm olan prizmanın taban alanı 16 cm? ol- 8 |GC| 4cm 
pe .. a.” . . > 
duğuna göre, yüksekliği kaç cm dir? - |(BC| -3 cm 
>» 
E- 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABK) kaç cm? dir? 
A) 12 B) 15 Cc) 18 D) 24 E) 30 
! 
: 
9. O, taban dairesinin merkezi 12. G (ADHE, BCGF) bir ka- 
JAB| <6cm re dik prizma 
1 
IOA| -3 cm i ABGH bir kare 
Ne ' 
i Alan(ABGH)-36 cm? 
1 
i 
Yukarıdaki verilere göre, silindirin hacmi kaç cm? | Yukarıdaki verilere göre, prizmanın hacmi kaç cm? 
tür? i tür? 
1 
1 
: 
A)40x OB)dör C)48n D)öör E)54r | e e e. a. 
(1-5 2-D 3-D 4C 5-E 6C 7-E 8-B S-E 10-B 11-B 12-B 
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1. 























A)36 


Yanal alanı taban alanına eşit olan silindirin yüksek- 
liği 6 cm ise taban yarıçapı kaç cm dir? 


A)6 B)8 - C)9 D) 10 E) 12 
JAB| — 8y3 cm 
|(OA| <3 cm 





Yukarıdaki şekilde tabarı yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 
8v3 cm olan içi su dolu silindir şeklindeki bir kap, yer 
düzlemi ile 30“ lik açı yapacak şekilde eğiliyor, suyun 
bir kısmı dökülüyor. 


Buna göre, kabın içinde kalan suyun hacmi kaç 7 
cm3 tür? 


B)27Y8 oO(C)54 D)36V3  Ejasy3 


H G 


(ABCD, EFGH) bir küp 
JEKİ > |KB| 
JAB) <2cm 





Yukarıdaki verilere göre, |HK| kaç cm dir? 


A) VW B) 23 o 3 D) 2v3 E) Vi3 


IYYINAYA NN A 


A) 


Taban alanı 93 cm? olan eşkenar üçgen dik priz- 
manın yüksekliği 5 cm ise yanal alanı kaç cm? dir? 
D) 105 


B)90 . C)100 E) 120 





A 15 B 


Yarıçapı 3 cm, genişliği 15 cm olan rulo fırçanın bir 
tam tur döndüğünde boyadığı yüzeyin alanı kaç cm? 
dir? 


A) 45 B) 60x C) 75r D) 90x E) 120n 
H G JAB| —- 8 birim 
E 6 |GC| -6birim 
Kırmızı 
Cc 
4 
A 8 B 


Dikdörtgenler prizması şekiindeki tahta, şekildeki gibi 
farklı yüzeyler sarı, kırmızı ve mavi renklere boyanıyor. 


Prizmanın eş yüzeylerinin renkleri aynı olduğuna gö- 
re, prizma birim küplere kesildiğinde sadece kırmı- 
zi ve mavi renk bulunan küpler kaç tanedir? 





A)8 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 
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Prizma 
Prizma Test -3 E N Ez 
7. ya 10. 1. o Ayrıtları2,3, 5 sayılarıyla orantılı dikdörtgenler priz- 4. o Taban yarıçapı yüksekliğine eşit olan silindirin ya- 
. a || a a masının hacmi 240 cm? olduğuna göre, alanı kaç nal alani 18x cm? olduğuna göre, yarıçapının uzun- 
> cm? dir? “luğu kaç cm dir? 
” ii > ” i A)210 (o B)248 o(C)256 D)280  E)296 )2.. B)3 Cc 4 D) 5 E)6 


Yukarıda bir küp ve küpteri parça çıkarılarak elde edil- 
miş iki cisim verilmiştir. Bu üç cismin yüzey alanları sı- 
rasıyla 5.,S, ve 8, tür. 








30 cm taban yarıçaplı ve yüksekliği 80 cm olanı varil, ta- 
barı yarıçapı 10 cm ve yüksekliği 24 cm oları kovayla 
su doldurulmak isteniyor. | 


Buna göre, S,, S, ve S,ün sıralanışı aşağıdakiler- 
den hangisinde doğru verilmiştir? 















A)S,-S,-S, B)S,<S,<S, Buna göre, varilin dolması için kaç kova su doldu- 
rulmalıdır? | 
e Dara 5. Si OACB bir dikdörtgen 
E) S, — S, < S, A) 18 B) 24 6) 30 D) 32 E) 36 2. Yandaki cisim, bir ayrıtı B(4, 6) B(4, 6) 
3 birim olan bir küpten, 
görünen kısımdan bazı 
l birim küpler çıkartılarak 
| elde edilmiştir. 
8. (ABCD, EFGH) bir kare 
dik prizma >X 
pa z i 
MACE) — 45 “ 11. Alanı, hacminin sayıca iki katı olan küpün cisim kö- ul : 
JAB) - 4cm z şegeninin uzunluğu kaç cm dir? ii Yukarıdaki dik koordinat sisteminde, OABC dikdört- 
R Buna göre, cismin yüzey alanı kaç birimkaredir? 2 geni Oy ekseni etrafında e döndürüldüğünde olu- 
İmei > j < . : . ,. 
Z A) 23 B) 38 C) 6 D) 8 E)9 | z şan cismin hacmi kaç cm” tür? 
z A) 44 B) 48 C) 50 D) 52 E54 Z 
A)72x OB)&ör C)SOn D)96x  E) 108x 
| 
Yukarıdaki verilere göre, prizmanın hacmi kaç cm? | 
tür? İ 
12. 
A) 64 B) 64v2 C) 96 D) sov? E) 120 
İ 
9. H G (ABCD, EFGH) bir küp 3. H G < (ABCD,EFGH) bir küp 6. (ABCD, EFGH) bir küp 





|AB| 4cm | |(AB| -4cm JEK| — |JKH| 
| JAL| 2cm 
Taban aynıtları 20 cm ve 30 cm oları peynir tenekesinde JLB| 4cm 


h, yüksekliğindeki suyun içinde ayrıtları 10 cm, 10 cm 
ve 15 cm olan peynir kalıbı vardır. Peynir kalıbı teneke- 
den çıkarıldığında suyun yüksekliği h, oluyor. 


2 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EBG) kaç cm? dir? 





Buna göre, h, — h, farkı kaç cm dir? 


Pi : pa 2 ;; 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(KBC) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir? 


AMB Be Ce Dı2B B16B 


İ1E 2E 3-C 4-B 5-D 6-C 7-D 8-B 3-C 10-C 11B 12-c| 


AZ B)2 oz D)3 Ez | 
A)6 B) 6/2 C) 68 D) 8v2 E) 12v2 








A) 2.10 B) 3v5 o) 43 D)7 E) 5v2 


























O, tabanın merkezi 


(OAJ 1 JABJ 
JAB| <5x.cm 
|(OA| <6cm 





A noktasındaki karınca, şekildeki dik silindirin yüzeyin- 
den B noktasına gidiyor. 


Karınca bu yolculuğu sırasında |CDJ'ye uğradığına 
göre, karıncanın aldığı yol en az kaç cm dir? 


A) 10x B) 12nx C) 13x D) 15x E) 17r 











10. 


j 
| 





Test -4 





Yukarıda bir küpün açılmış hali verilmiştir. Küpün açılmış 
halinde |KL| 4v5 cm dir. 


Buna göre, yukarıdaki şekil katlanarak küp haline 
getirildiğinde |KL| kaç cm olur? 


A2 B)6 Cc) 35 D) 43 E) 5v2 








8. Farklı yüzeylerinin alanları 15 cm2, 21 cm, 35cm? pi 1 Yüzey köşegenleri 3v5 cm, 2V10 cm ve V13 cm olan 
olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç em3tür? Z dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzun- 
5 luğu kaç cm dir? 
A)SO0 B)72/2 C)105 Dev E753 £ 
z A) 43 B)7 Cc) sv2 D)8 E) 6/2 
! 
9. H (ABCD, EFGH) bir küp 12. (ABCD, EFGH) bir kare dik 
|(AB| -4cm iğ 
! Dai 
! m(GAC) — 609 
JAG| —4vV2 cm 
Buna göre, A noktasından küpün yüzeyini kullana- i 
rak G noktasına gidecek karıncanın gidebileceğien | ! Yukarıdaki verilere göre, prizmanın hacmi kaç cm? 
kısa yol kaç cm dir? tür? 
A) v2 B) 43 Cc) 6v2 D) 4v5 E)12 | A)8/4 Be G108 D) 12vV6 OE) tay6 
1-B 2E 3-D 4-B 5-D 6-D 7-C 8-C 9-D 10-A 11-B 12-B | 















e 
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1. o Tabanalanı24 cm? ve yüksekliği 12 cm olan bir dik 
piramitin hacmi kaç cm? tür? 





A)72 o BB84 096 D) 108 E) 128 
2. (P, ABCD) bir kare 
dik piramit 
(PHJ 1 (ABCD) 
|PH| 12cm 
|(AB| <8 cm 
Yukarıdaki verilere göre, kare dik piramitin hacmi 
kaç cm3 tür? 
A) 122 B) 224 C) 256 D) 278 E) 296 
3. (P, ABCD) bir dik- 


dörtgen dik piramit 


(PH), piramidin yük- 
sekliği 


IPCJ > 13 cm 
JAB| -8cm 
İBC| <6 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |PH| kaç cm dir? 


A)5 B)6 o 8 D) 10 E) 12 


MMVİNAYA NM JA 


4. 





Taban yarıçapı 3 cm ana doğrusunun uzunluğu 5 cm 
olan dik koninin hacmi kaç cm“ tür? 


D) 15x 


A)6&a O B)Sa o COj)i2r E) 18x 





Yukarıdaki şekilde yükseklikleri aynı olan dik koni ile 
kare dik piramit veriliyor. 


Koninin hacminin piramitin hacmine oranı kaçtır? 


3x 7 7 
A)2 B)— Cc D) — E) — 
J2r ) 5 Jr ) 5 )g 
A O, daire diliminin merkezi 
(AO0J 1 (0B)J 
/0B| 4cm 
a B 


Yukarıdaki şekil anadoğru uzunluğu 4 cm olan bir dik 
koninin yanal yüzeyinin açınımıdır. 


Buna göre, dik koninin taban yarıçapı kaç cm dir? 


A)2 B)3 C) 4: D)S E)6 














Piramit 


Test -i1i 


mann sonanamaamamaninmannnanmamamannomnammmamammm anmanın a 


İsi (P, ABCD) bir kare 


dik piramit 
JAB| -10cm 
İPC| < 18cm 





Yukarıdaki verilere göre, kare dik piramitin yanal 
alanı kaç cm? dir? 
A) 160 B) 180 C) 200 


D)220 oo E)240 


8.. Bir ayrıtı 6 cm olan küpün içine yerleştirilebilecek 
en büyük hacimli koninin hacmi kaç cm? tür? 


A) 187x B) 24 C) 28x 
D) 327 E) 36x 
9. Pp O, dik koninin tabanının 
4 merkezi 
(POJ 1 (0B| 
İPO| <8 cm 
A 2 B 


Yukarıdaki şekilde dik koninin taban alanı 367 cm? 
olduğuna göre, yanal alanı kaç cm? dir? 


Aİ 3 e AM Çİ EMİŞ EŞE EMEN EŞEN ME MEMESİ ŞE 


10. Bir ayrıtı 6 cm olan küpün içine yerleştirilebilecek 
«en büyük hacimli dik piramidin hacmi kaç cm? tür? 
A) 36 , B)45 054 . 


.. Deo .E)72 


11. Bir ayrıt uzunluğu 4/3 cm olan düzgün dörtyüzlü- 
nün yüzey alanı kaç cm? dir? 


A) 363 B) 48y3 C)s4y3 
D) 603 E) 64y3 
12. P 
e 0 


Yukarıdaki şekilde |PA| — |PB| — |PC| — 4/3 cm 
olarak verilen dik koninin yanal alanı kaç cm? dir? 





A) 24x B) 367 C) 48 D) 60z E) 72 A) i2x B) 16x C) 18x D) 24nx E) 36x 
(e 2.C 3-E 4-C 5-C 6-B 7-E B-A 9-D 10-E 11B 12-0) 














mama mmm 














İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
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1. o Yarıçapı 8 cm olan yarım daire şeklindeki bir karton lev- 
ha kıvrılarak bir dik koninin yanal yüzeyi oluşturuluyor. 


Buna göre, koninin yüksekliği kaç cm dir? “ 


A)4 B) 4v3 


C)6 


D) 6y2 E) 6v3 


H, konilerin taban 
merkezi 


TADI 1 (BCJ 
|IHD| 6cm 
|AC| 5cm 
JAH| 3cm 





Yukarıdaki şekildeki cismin hacmi kaç x cm? tür? 


A) 24 B) 36 





Şekilde taban ayrıtı 6 cm ve yan yüz ayrıtı 5 cm olan 
kare dik piramitin açınımı olan şekil veriliyor. 


Bu şekil piramit haline getirildiğinde hacmi kaç cm? 
olur? 


A)6/7 Bsb Cj12/5 Di27 E) 187 


THVTNLAVA YALA mmm mmm mmm mmm m m m m 


A)2 


Bir koninin yarıçapı 2 katına çıkarılıp yüksekliği 


5 ü kadar azaltılırsa hacmi kaç katına çıkar? 


- Bey? 


o) 4 


D) 6 E) Değişmez 





Cisim yüksekliği 6 cm olan bir düzgün kare piramidin yan 
yüzeylerinin tabanla yaptığı ölçek açının ölçüsü 609 dir. 


Buna göre, piramidin hacmi kaç cm3 tür? 


A)84 oO(B)96 o C)108 D) 120 E) 144 


(D, ABC) eşkenar 
üçgen dik piramit 


JAB < 10cm 
JAD| 138cm 








Yukarıdaki şekilde verilen eşkenar üçgen dik pira- 
midin yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 180 


























Piramit 


7. 


(P, ABCD) kare dik 
piramit 


JPHJ 4cm 
JABJ| -6cm 





Yukarıdaki şekilde verilen kare dik piramidin yüzey 
alanı kaç cm? dir? 














LİE eğin 


Test-2 


10. Birdik koninin ana doğrusunun uzunluğu 15 cm, ta- 


ban yarıçap uzunluğu 5 cm olduğuna göre, bu ko- 
ninin yanal yüzeyini oluşturan daire diliminin mer- 
kez açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 60 B)9O Oo C)120 D)150 o E)180 











A) 72 B) 84 C) 96 D) 108 E) 144 
11. A O, taban dairesinin 
merkezi 
(ABI // (DOJ 
D “ 
(P, AB) bir dik koni 10D| < |0cj 
O, taban dairesinin IBO < 1cm 
merkezi. — c 
Yukarıdaki şekilde taban yarıçapı 1 cm olan dik ko- 
7 ninin hacmi kaç cm? tür? 
kildeki dik konini doğ 1 e B 
ekildeki dik koninin çapı, ana doğrusunun uzunlu- 
$ Bi ” 3 A) 2 B) 2 Ox D) v3 E) 2 
ğuna eşit ve hacmi xcm3 olduğuna göre,ya- > 
rıçapı kaç cm dir? ! 
A)4 B) 23 C)4 D) AB g8 | 
12. o 
/N 
(P, ABC) bir piramit ! 
(PAJ 1 (ABC) 
(ACI 1 (CBI 
JPAJ - JAGJ — |JCB| : 
|AB| < 2/2 cm i (3 
: 
Yukarıdaki şekil tepe noktası O ve taban yarıçapı 1 cm 
! olan dik koninin açınımıdır. 
: 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(PBC) kaçcm?dir? | Buna göre, koninin yanal alanı kaç cm? dir? 
A)1 B) v3 Cc) 2 D) 2v2 g4 | A) 2x B) 4x GC) 6x D) 8x E) 12x 
2C 3-D A 5-B GE 7-B 8-E 9-D 10-C 1H-A 12-C | 
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2 4. Hacimleri oranı 8 olan iki kürenin alanları oranı aşa- 


1. o Yarıçapı 10 cm olan kürenin yüzey alanı kaç x cm 
a ğıdakilerden hangisidir? > 


A)100 OoOB)200 © C)300 OoOD)400 “E)5O0 A)1  B2 03 D)4 E)S 








5. 
2. o Yarıçaplarıoranı z olan kürelerin alanları oranı kaç- 
tır? 
2 3 4 8 27 
A) ri B) > C) Ti D) 27 E) gi Yarıçapı 10 cm olan bir küre merkezinden 6 cm uzak- 
" lıkta bir düzlemle kesilirse oluşan kesitin alanı kaç 
ni x cm? dir? 
< 
s 
E A) 25 B) 36 C) 48 D) 64 E) 81 
> 
3. 
6. 





O, yarım kürenin merkezi, (AB, B noktasında teğet 


Taban yarıçapı 4 cm olan yeterince yüksek dik silindir JAG| -8cm, |JAB|J —x 


içinde bir miktar su vardır. 


O, C, A doğrusal noktalar, 





Yukarıdaki şekilde, yarım kürenin hacmi Ser cm3 
Bu suya yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki demir ise x kaç cm dir? 
bilye suya tam batacak şekilde bırakılırsa su sevi- 
yesi kaç cm yükselir? A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
1 2 3 5 
A) — B) — G)— D) — E)2 
) > ) 3 ) . ) n ) 








Küre 








Test-i 





7. 


Kenar uzunluğu 6 cm olan küp şeklindeki kutunun 
içine sığabilecek en büyük kürenin yüzey alanı kaç 
cm? dir? 


A) 27r 


B) 36 


C) 481 D) 52x E) 96x 








10. Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki demir bilyelerden 
12 tane eritilerek taban yarıçapı 4 cm olanı bir dik silin- 
dir yapılıyor. p 


Silindirin yüksekliği kaç cm dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 














8. 11. 
ildeki 13 cm olan yarım daire |ABJ çapı ME 
il al : rg Vi , l 16 Şe Yukarıdaki yarım küre şeklindeki tahtanın tüm yüzey 
etrafında 360* döndürülürse oluşan cismin hacmi ri 
Ban alanı 27x cm“ dir. 
kaç cm” tür? m 
ul 
öre, tahtanın hacmi kaç cm3 tür? 
A)36r (OBdör OC)54x D)6ör OOE)72 z Buna göre, $ 
Ss 
z 
5 A) 8x B) 12x C) 16x D) 18x E) 24x 
9. O, kürenin merkezi 12. 
A, kesit dairesinin merkezi : 
|(OAJ| <4cm : 
Yarıçapı 6 cm olan yarım küre şeklindeki içi dolu 
: cismin A noktasında bulunan bir karıncanın B nok- 
Yukarıdaki şekilde kürenin hacmi 500. cm3 oldu- i tasına gitmesi durumunda alacağı en Kısa yol kaç 7 
3 i i 
cm dir? 
ğuna göre, kürenin merkezinden 4 cm uzaklıktaki o! 
kesitin alanı kaç cm? dir? A)3 B)6 C9 D) 12 E) 24 
A) 3 B) 4x C) 6x D) 9x E)16x ! 
| 1D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-C 7-B 8-A 9-D 10-C 11-5 12-B | 
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Yandaki cisim birim küpler- 
den oluşmuştur.» - © 





Yukarıdaki verilere göre, şeklimizin tabanı hariç her ye- 
ri kumaş ile kaplanacaktır. 


Buna göre, cismin kumaşla kaplanacak yüzeyleri- 
nin alanı kaç cm? dir? 


A) 20 B) 22 


C) 24 


D) 26 E) 27 





İki tane küp yapıştırılarak dikdörtgenler prizması elde 
ediliyor. 


“Şeklin yüzey alanı 90 cm? ise hacmi kaç cm3 tür? 


A) 45 B) 54 


C) 63 


D) 72 E) 81 





Yukarıda 27 birim küpten oluşmuş bir küp verilmiştir. 


Bu küpten işaretli 4 birim küp çıkartılırsa cismin yü- 
zey alanı kaç birimkare azalır? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 E)5 


İHYINAVA YA HA 


gı 


“ (ABCD, EFGH) bir küp 


IDKİ < JKAJ 


PO |BK| 6cm 





A B 


Yukarıdaki verilere göre, küpün yüzey alanı kaç cm? 
dir? 
A) 48 B) 54 C) 72 


D) 84 E) 96 


Taban alanı 9x cm? ve yanal alanı 60x cm? olan şe- 
kildeki dik silindirin hacmi kaç cm tür? 


A) 65x 


B) 707 


C)80n D)85x E)dör 


(0B| -3cm 





Taban yarıçapı 3 cm olan şekildeki dik koninin yanal 
alanı 187 cm? dir. 


Buna göre, dik koninin hacmi kaç cm? tür? 


A) 9v3x B) 12v3r C) 15y5x 


D) 18.4 A) 21.2 











Katı Cisimler Genet Tekrar 
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7. 10. Taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik 
: silindirin yüzey alanı kaç cm? dir? 
OA)sen © B)3öx O)dx (OD)44n © E) dö 
Taban yarıçapı 6 cm olan dik silindirin içine yarıçapı 3 : 
cm olan bir demir küre konuyor ve silindirin içine yük- : 
sekliği 10 cm olacak kadar su ile dolduruluyor. : 
Suyun içinden küre çıkartıldığında suyun yüksekli- 
ği h kaç cm olur? : 
A) 5 B) 6 © D)8 ES |! 
| 
8.  Ayrıtları 27 cm, 16 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler priz- O! 11. Öğretmeni, Fevzi'den proje ödevi olarak kartondan bir 
ması şeklindeki bir kap tamamen su ile doludur. İ küp yapmasını ve her bir yüzeyine de bir rakam yaz- 
masını istiyor. 
Ti 
Bu kaptaki su, küp biçimindeki üç eş kabı tamamen Ül 
doldurduğuna göre, küp biçimindeki kabın bir ayrı- 8 Küpün karşılıklı yüzeyleri üzerindeki rakamları top- 
tı kaç cm dir? E lamı 10 olduğuna göre, bu küpün açık hali aşağıda- 
El kilerden hangisi olabilir? 
A)6 B) 8 Cc) 10 D) 12 E)14 , 
A 
7. 
o) 
Dik koni Dik silindir i 
Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 8 cm olan dik koni i 
şeklindeki bardak su ile doludur. i 
Bu su taban yarıçapı 4 cm olan dik silindir şeklin- 
deki boş bardağa dökülürse suyun yüksekliği (h) | 
kaç cm olur? i 
A)3 B) 4 CS D)6 7 | 
1-C 2-B 3-B 4-E 5-E GA 7-E 

















İLK ADIM Geometri Soru Bankası > YGS 
Katı Cisimler Genel Tekrar 


























Taban çevresi 30 cm ve yüksekliği 8 cm olan kare 
dik prizmanın hacmi kaç cm? tür? 
,A)450  B)460 C)470 


D)480 . E) 500 


Yüzey alanı 48 cm? olan bir küpün hacmi kaç cm? 
tür? 
A) 12 B) 12/2 C) 16 


D) 20 E) 16v2 


Ayrıtları 1, 2, 4 sayıları ile orantılı olan dikdörtgenler priz- 
masının hacmi 216 cm? tür, 


Buna göre, bu dikdörtgenler prizmasının yüzey ala- 
nı kaç cm? dir? 
A) 126 B) 162 Cc) 212 


D) 252 E) 324 


(ABCD, A'B'C'D) bir 
küp 
(AB| - 2/2 cm 


D' Cc 





Bu küpü içine alan en küçük hacimli kürenin yüzey 
alanı kaç cm? dir? 


Ain B)16x Cix D)187 E)?an 
D (0B| -3 cm 
(BC| 4cm 
JAD| 8cm 
8 Cc 
4 
A B 


Yukarıda verilen kesik dik silindirin hacmi kaç cm? 
tür? 


A) S4n B) 60r C) 647 D) 687 E) zor 


IYVONLAYA BAL HA 


N 


(ABCD, A'B'C'D” dikdört- 
genler prizmasıdır. 
2JAKİ — |KA'J 

JAB| <6cm 

|BC| <3 cm 

ICC'| - 12cm 








Yukarıdaki verilere göre, |KC'| kaç cm dir? 


A)6 B) 6v5 Cc) 7 D) 745 E) V109 
H K. G 

wi LE © 

E E 

4 C 4 G 

6 6 

A 6 B A 6 B 

JAB| - |BC| <6cm, JAE| 4cm, JEL| — JFL| 


Taban ayrıtları 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan kare dik 
prizmadan (Şekil - 1) üçgen prizma şeklinde bir parça 
kesilip çıkartılıyor. 


Elde edilen yeni cismin (Şekil - 2) yüzey alanı kaç 
cm? dir? 





A) 124 B) 144 GC) 152 D) 168 E) 172 
Kırmızı küp Beyaz küp 
(22 adet) (5 adet) 


27 tane eş birim küpten 22 tanesi kırmızıya, 5 tanesi de 
beyaza boyanmıştır. 


Bu 27 küp birleştirilerek bir ayrıtı 3 birim olan bir 
küp yapıldığında beyaz yüzeylerin toplamı en az kaç 


birimkaredir? 


A)3 B) 4 g5. D)6 7 





Yukarıda bir küpün açınımı verilmiştir. 


Katlanarak bir küp haline getirildiğinde soru işareti 
(2) yüzeye hangi yüzey gelir? 


A) 


Yukarıda önden, sağdan ve üstten görünümleri ve- 





Küpün açınımı 





rilen cisim aşağıdakilerden hangisidir? 


Ge 








ee 


E) 


IHVTNLAVA EA mmm mmmmmmmmm mmm eman mammmmmmmenmanemmmmmmm mann 





Test -2 


11. TAB dik konisi O mer- 
kezli kürenin içinde bir 


nokta veriliyor. 


Kürenin yarıçapı 5 cm 
(T, AB) konisinin taban 
yarıçapı 3 cm dir. 





Yukarıdaki verilere göre, (T, AB) konisinin hacmi kaç 
cm? dir? 


A) 24n B) 27n GC) 30r D) 367 E) den 


12. . . e . 





Toplam 19 birim küpten oluşan şeklin üstten görü- 
nüşü aşağıdakilerden hangisidir? 





1-A 


6E 


7-B 8-B 9-B 10-A 11-B 12-A | 
































